المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر 


لأبي الكرم الشهرزوري 
من أول سورة الكهف إلى نهاييّ سورة الثور 


هه جه جهو 


1 نتحقيق 
أ. د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 


الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكليت أصول الدين بجامعت 
الامام محمد ابن سعود الاسلاميي. 
له مؤلمًات كثيرة منها: 
- الإمام المتولي وجهوده في علم القراءات. 
الجانب الخلقي من سورة القلو. 
المنهاج في الحكم على القراءات. 
أصول (ما) في القرآن الكريم. 
معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات. 


اذل مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 14194ه 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ- د إبراهيم بن سعيد الدوسري ١1/1/‏ 


المقدا مس 


الحمد لله رب العالمين» وسلام على عباده المصطمَّينء والصلاة على خاتم 
النبيّينء وإمام المرسلين» سيدنا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسلي) كثيراء أما بعد: 
فهذه سور من فرش الحروف من كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر 
البواهر, تأليف الإمام المقرئ المبارك بن حسنء أبوالكرم الشهرزوريءالمتوفى 
سنة 060٠‏ ه. 
ويسرني أن أقدم هذا التحقيق للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه لنشره في (مجلة الدراسات القرآنية). 
ويمثل هذا المقدار المرحلة الخامسة من مشوار دراسة وتحقيق هذا الكتاب 
الموسوعي القيم» وأما المراحل السابقة فهي: 
أولا من أول الكتاب إلى نهاية الأصول. 
ثانيا ‏ سورتا الفاتحة والبقرة. 
ثالثا من سورة آل عمران حتى نهاية سورة التوبة. 
رابعا - من سورة يونس حتى نهاية سورة الإسراء 


وأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لإنجاز المرحلة الأخيرة » وهى إلى آخر 
الكتاب» ومن الله استمد العون والسداد. 
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منهج التحقيق 
اتبعت في تحقيق هذا النص المنهج الذي سلكته من قبل في هذا الكتاب» 

وهنا أمور تشدٌ الحاجة إلى ذكرها ليحسن التعامل مع هذا النص المحقق وهي: 

تم تنظيم النص المحقق بجعله على فقرات كان مبدؤها من أول الكتاب» 
ومن ثم جاءت أول فقرة في سورة الكهف تحت الرقم .40٠١‏ 

© نبهت على القراءات الشاذة » وهي ما خرج عن القراءات العشر. المتواترة 
المعتبرة في الأداء إلى وقتنا الحاضر. 

© العناية بإحالات المصنف والربط بين نصوص الكتاب من أوله إلى آخره. 

© اعتمدت في التحقيق على النص المختار» وأثبت فروق النسخ في الحاشية فإن 
كانت الساقطة أوالزائدة كلمة واحدة قلت: "ساقط من نسخة كذا " أو" 
زيادة من كذا " بدون ذكر الكلمة» فإن كان الفرق في كلمتين نصصت عليهما 
في الحاشية» فإن كان في ثلاث أوأربع كلمات أثبتها بين معقوفين ثم عبرت في 
الحاشية ب " زيادة من كذا " أو" ساقط من كذا "فقط. فإن زادمابين 
المعقوفين على أربع كلمات قلت: " ما بين المعقوفين كذا وكذا", فإن وقع 
فرق النسخ فيهما بين المعقوفين جعلته بين قوسينء ونبهت عليه في الحاشية. 

© سلكت منهج الاختصار في التوثيق والتعليق» فلا أقوم بذلك إلا فيا تشدٌ 
الحاجة إليه. 


التنسخ المخطوطير 

اعتمدت في تحقيق هذا النص على أربع نسخ مخطوطة؛ وهي: 

النسخيّ الأولى : في مكتبة خراجي أوغلي بالبورسة ‏ تركياء رقم حفظها ))1١9(‏ 
وعليها إجازة بخط المؤلف. ورمزت لما بالحرف (ر)» ووضعت خطا مائلا عند 
بداية كل صفحة من صفحاتهاء وجعلت على يمين هذا الخط رقم الورقة وعلي 
يساره (أ) للصفحة اليمنى» و(ب) للصفحة اليسر.ى» وجعلت ذلك كله بين 
مثلئين </ >. 
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النسخنّ الثانييٌ : في مكتبة بودليانا بأكسفورد إنجلتراء رقم حفظها /١‏ 5" وكان 
الفراغ من نسخها قبيل وفاة المصنف. عاشر ربيع الآول سنة 05٠‏ كم| هومثبت 
في آخرهاء ورمزت لما بالحرف (ب). 


النسخمْ الثالثي : وهي في مكتبة نور عثانية باستنبول ‏ تركياء رقم حفظها (97), 
كان الفراغ من نسخها 5 هه وني آخرها تصرريح بمقابلتها وتصحيحهاء 
ورمزت ا بال حرف (ع). 


النسخمٌ الرابعيّ : وهي في مكتبة نور عشانية المذكورة آنفاء رقم حفظها (97)) تم 
عن نسخة (ر)» فلعلها أصلها. 


كما يوجد لمذا الكتاب نسختان مخطوطتان: الأولى في مكتبة (لا لهلي) 
باستنبول ‏ تركياء رقم حفظها (71)» والأخرى في مكتبة الآصفية بحيدر آباد ‏ 
الهند» رقم حفظها »)5١/707(‏ ناقصة الآخر ولم أعتمد هاتين النسختين» لأن 
نسخة الآصفية مطابقة ل (ع)» ونسخة (ل) موافقة ل (ر)» غير أن (ل) فيها 
تصحيف كثير ولم أهمل هاتين النسختين الآخريين بل رجعت إليهم| للاستئناس 
والترجيح في بعض المواضع ورمزت لنسخة لا لهلي بالحرف (ل) وللنسخة 
الهندية بالحرف (ه). 
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+ سور ة الكهف(مكية ) 

وهي مائة وعشر آيات كوفي» وإحدى عشرة”" آية بصريء ومائة ومس مدنيان. 
اختلافها عشر آيات: إلا قليل4 )١1(‏ مدني الأخير» «غداً4!" (7) كوني 
وبصري ومدني الأول”"» #ابينهما زرعاً» (7) كوفي وبصرري ومدني الأخير» 
هذه أبداً4 (5”) كوفي وبصري ومدني الأولء #(عندها قوما (65) بصر-ي 
ومدني الأول» #إمن كل شيء سببا» (85) كوفي وبصر-ي ومدني الأخير 
«إفأتبع سيبً4 (8) كوفي وبصريء ثم أتبع سبيأه! (84)» كوفي وبصري» 
9 بالأخسررين أعمالا» )٠١7(‏ كوني وبصرري ثم أتبع سبباً» (47) الثالشة 
كوفي وبصري. 

[وهي ألف كلمة وخمساثئة وسبع وسبعون”'' كلمة. وهي ستة آلاف وثلاثائة 
وستون حرفاً] . 

-0١‏ قوله تعالى : امن لدنه» (؟) قرأ حمّاد وعصمة والْمَّمّل" عن 
عاصمء ويحيى بن آدم والجُمْفِي” عن أبي بكر والعُلّيميٌ أيضا”" [عن أبي بكر 
عن <710 / ب> عاصم]”'» والكسائيٌ عنه أيضاً””'" بإشمام الدال ضمةً 


(١)في‏ (ر) و(ع) و(م) : وأحد عشر. 
(؟ )في (ر) و(م) : ذلك إنها ؟. 
(")نفي «ر) : الأولى. 

(5)مكررة في (ب) و(ع). 

(5)في (ع) : وتسعون. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(1)ساقط من (ع). 

(/)ساقط من (ر) و(م). 

(9)زيادة من (ب). 

٠١‏ )ني (ع): عنه. 

(١1١)ساقطة‏ من (ر) و(م). 
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وكسر النون والهاء وصلتها بياء» الباقون بسكون النون وضم للماء مع رفع 
الدال» وكلهم وقفوا عليها بإسكان الماء. 

- قوله تعالى : #مرفقا» )١7(‏ قرأ أهل المدينة» وابن عامرء وهارون عن 
أبي عمروء والمُعْفِيُ والكسائي وابن”" جبير والأعشى والبُرْحٌِي الخمسة عن 
أبي بكر عن عاصم بفتح الميم وكسر الفاءء» الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. 

- قوله تعالى : #تزاور» )١17(‏ قرأ ابن عامر» ويعقوبء وأبو أيوب عن 
أبي زيد عن أبي عمرو ِتَرْوَرَ# بسكون الزاي وتخفيفها وتشديد الراء من غير 
ألف مثل " تَحْمَرٌ "و" تَضْفَرٌ'"» وقرأ أهل الكوفة” بتخفيف الزاي وألف 
بعدها”'» الباقون بألف وتشديد الزاي. 

5- روى الفضل بن شاهي عن حفص عن عاصم إظهار" ' التاء من قوله : 
: #غربث تقرضهم 74" (/11)» الباقون غير مظهر. 

06- [روى أبو زيد (عن أبي عمرو طريق الزهري)”" © ونقلبّهم» (18) 
بإسكان الحرف الذي قبل الماء» وكذلك «(رابغهم (؟١١)‏ ولإخامشهم» 
.)5١0(‏ 

وللإسادشهم * )١١(‏ ولإسابغهم * )١5(‏ إوثامنهم» )١١(‏ ودإما يعلمهم» 
(050) وأ غينهم 4 ])1١1(‏ 0 


(١)ساقط‏ من (ع). 

(؟)ساقطة من (ع). 

(*)في (ر) و(م) : وقرأ الكوفيون. 

( )في (ر) : " بفتح الزاي وتخفيفه وبألف بعدها " وفي (م) : بفتح الزاي وألف بعدها وتخفيف الراء. 
الراء. 

(5)ني (ر) و(م) : بإظهار. 

(5)شاذة. 

(0)ني (ب) : طريق اليزيدي. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)؛ وما تضمنه كله شاذ. 
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57- قوله تعالى : #ولملئت * (18) قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام وهمزةء 
وترك ا همز'''ورش عن نافع من طريق المصريين”". 

١7‏ - قوله تعالى : :#بورقكم» (19) قرأ أبو عمرو إلا القرّارَ عن 
عبدالوارث [وأبو” مَعْمَر عنه طريق الكارّزيني] ©» وحمزٌ [وأَبَانُ بن 
يزيد]”” وأبان بن تَعْلِبٍ وأبو بكر الثلاثة عن عاصمء وخلف في اختياره. 
ويعقوب إلا رويساً وأبا حاتم بسكون الراءء الباقون بكسرها. 

4- روى أبو حامد ّي وأبو عثئان كلاهما عن الدُوري عن الكسائي 
فلا تمار فيهم 4 (57) بالإمالة. 

8 - قوله تعالى : #ثلاثمائة سنين 4 (710) قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير 
تنوين» الباقون بالتنوين. 6 ”. 

- قوله تعالى : ولا يشرك في حكمه» (7) قرأ ابن عامرء والوليد بن 
حسان وزيد وأبو حاتم الثلاثة”" عن يعقوب. والجُعْفِيٌ واللؤلؤي عن أبي 
عمروء [وَالْمَصّل عن عاصم طريق الرهاوي] ‏ ولا تشرك © بالتاء وسكون 
الكاف. الباقون بالياء ورفع الكاف. 


(١)أبدلهاياء‏ مدية. 

(؟)وافقه أصحاب الإبدال كأبي جعفر وأبي عمرومن بعض طرقه والأصفهاني والأعشى وابن 
قُليح. انظر الفقرات 1١7+ 3١176 9١1‏ 1117 114141148. ْ 

(7)كذا وقع» ومقتضى السياق : أبا. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ساقط من (م). 

(7)#سيأتي ذكر اختلافهم في قوله تعالى : وازدادوتسعا» (755) في الفقرة 4070. 

(0)ني (ب) و(ع) : " وروح "» وما أثبته من (ر) و(م) هوالمدواتر عن روح ورويس أيضا عن 
يعقوب. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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0- <591/ أ> قوله تعالى : :9بالغداة والعشى-* (78) قرأ ابن عامر 
9 بالغدُوة» بضم الغين [وبالواومكان الألف مع إسكان الدالء الباقون بفتح 
الغين ]”'' وفتح الدال”" وبألف”" بعد الدال. 


الام عسوو أنان بن يزيد العطّار عن عاصم #يلبسون(١”7)‏ بكسر) 
الباء"» هنا حسبء الباقون بفتح الباء. 
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37 5 - قوله تعالى : (إوفجرنا لالم 4 (*7) روى أبو زيد عن الْمَّمَّسل عن 
عاصم. والحُعْفِيٌ عن أبي بكر عن عاصم. وأبَان بن تَغْلِبٍ عن عاصم. وزيدٌ 
ورّوح من طريق القاضي أبي العلاء عن يعقوب. والوليد”' ابن حسان وأبو 
حاتم كلاهما عن يعقوب أيضاً”"» والمطرّرٌ عن قتيبة عن الكسائي بالتخفيف, 
بالتخفيف”» الباقون بالتشديدء زاد المطرّز عن قتيبة عن الكسائي”'» وأبو زيد 
زية غن المتضل التتقيفف ف :سورة للقي 117(0): 

4 - قوله تعالى : 7# وكان له ثمر (5 7) :9 وأحيط بثمره» (57) قرأ أبو 
جعفرء وعاصمء ويعقوب"'" إلا رويساً ويونس عن أبي عمرو بفتح الثاء 
والميم» [تابعهم زُويس في الأول وقرأ بالضم في قوله : :(وأحيط بثمره» بضم 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(")زيادة من (ر) و (م). 

(*)ني وع) : وألف. 

(:)في (ع) :" بضم ". وما أثبته هوالموافق لما في المستنير ص 547 والبستان ص 1575. 
(0)شاذة. 

(5)ساقط من (ع). 

(")ساقطة من (ر) و(م). 

(8)شاذة. 

(9)" عن الكسائى " : زيادة من (ب). 
)20 ١)شاذّة‏ أيضاء 

(١1١)ساقط‏ من (ع). 
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الثاء والبم] ”ا أخبرنا أب الفضل أحمد بن الحمسن بن خب اتدل قال: 

حدثنا القاضي الإمام أبو ”" العلاء محمد بن علي بن يعقوب”'» قال : حدثنا أبو 

أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن سليان النخاس» قال: حدثنا أبو بكر التّار» 

32 و 5 

قال : قال : رُويس #الثمر» بالفتح : ما اجثني» والثمر : أصل المال. 

وقرأ أبو عمرو إلا يونس وعبد الوارث [والأصمعيّ عن أبي عمرو]”' برفع 

05- قوله تعالى : #وازدادوتسعا» (55) قرأ" اللؤلؤي عن أبي عمرو 

1 +7 اله 

بفتح التاء هنا فقط"""» الباقون بكسر التاء. 

7 - قوله تعالى : #خيرا منها منقلبا# (5”) قرأ أهل الحجازء وابن عامر, 
4 ا 0 8 عفد 2 2 4 « الى ٠‏ 

وعصمة عن أبي عمروء بزيادة ميم على التثنية قرؤوا"' :منهم|»» الباقون بغير 

5 إلى 

ميم بعد الحاء على التوحيد .. 

7 - قوله تعالى : ##لكنا هوالله ربي» (7”8) /١51<‏ ب> [قرأ اللوانٍ عن 

أبي جعفر] ””'» وابنٌ عامر» وابن فلّيح» والمسيّبي وكردم عن نافع» وعبدٌالوارث 
ل ِ اسه ره في 8 5 

وهارون” 'عن أبي عم رو إلا القَرَازُء وَالعَبَي عن حمزة؛ ورَويس 


(١)ساقط‏ من (ع). 
(؟)في (ع) : " هارون "» وهوتحريف. 

(*)في (ر) و(م) : أبي. 

(5)تفرّدت (ع) بعده بها نصه : " قال حدثنا يعقوب ". وهوخطأ. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ر ) و(م). 

(5) في (ع): روى. 

(90) شاذة. 

87" التثنية قرؤوا " : ساقطة من (ع). 

(9 )ني (ب) و(ر) و(م) : واحدة 

(١٠)نفي‏ (ر) و(م) : قرأ أبو جعفر. 

(١1١)ساقط‏ من (ر) و(م). 
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والوليد''' بن حسّان عن يعقوب بألف ني الوصلء الباقون بغير ألف ني الوصل» 
الوصل» واتفق”' الكل على إثبات الألف”" في الوقف. إلا الوليد” “ابن عتبة عن 
عق ابن عام .والدووئ والخلواق عن أي جعفر فإتيم ذف وية©] 00 
4- روى البُرْجمِي عن أبي بكر عن عاصم إغُورا» (51) بضم الغين هنا 
وفي سورة الملك”" ]7٠0(‏ الباقون بفتح الغين. 

848- قوله تعالى : ##ولم تكن له فئة 4 (47) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف في 
اختياره» وعبدٌ الوارث [إلا القصبي عنه طريق الكارّزيني] * ومحبوبٌ كلاهما 
عن أبِي عمرو بالياء”"©» الباقون بالتاء. 

-- قوله تعالى : #الولاية 4 (5 5) قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً» [وأبو مَعْمَر 
عوغية الو اريك جيف لحرو" وكير الرزو لباقو مها 

١‏ - قوله تعالى : الله الحق4 (5 5) قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف. 
الباقون بكسرها: 


(١)ساقط‏ من (ع). 

(')ي (ب) و(ر) و(م) : واتفقوا. 

(؟)في (ب) و(ع) و(م) : ألف. 

(؛ )ساقط من (ع). 

(5)حذف الألف وقفا شاذ. 

(5 )في (ر) و(م) : ابن عامر فإنه حذفها. 

(؟)ضم الغين في الموضعين شاذ. 

(8)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(9)وذلك في تكن 4. 

مها بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» ووقع بعده في (ب) : " طريق الكارّزيني "» وهوانتقال 
نظر للمسألة السابقة. 
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7 - قوله تعالى : وخير عقباً) (؛ 4) قرأ حمزة» وعاصم إلا [أَبَانَ بن 
ابنذ" فنع ريل ق لنت 0)"اعننة او امو رو فين الس طريق 
الرهاوي]”'» وخلف بسكون القافء الباقون برفعها. 

37 4 - قوله تعالى : #ويوم نسير الجبال (51) قرأ أهل المدينة» وأهل الكوفة 
إلا أَبَانَ بن يزيدء ويعقوبٌُ” بالنون» #الجبال4 نصب”"» وقرأ أبو”” خلاد عن 
عن إسماعيل بن جعفر عن نافع «إتسِير 6 بالتاء وفتحها وإسكان الياء؛ #الجبال* 
رفع الباقون على مالم يسم فاعله بالتاء ورفعها وفتح الياء ورفع الجبال 6. 

واف زوم ان 5-0 عن عاصم.ء وكجذلك! "مصمة فم 


عاصه'””' ''#يُغْادَر» (57) برفع الياء وفتح الدال على ما لم يسم فاعله؛ :#أحدٌ» 
(510) بالرفع» وقرأ أبَان بن يزيد العطار”” '' عن عاصم''' بالياء ورفعها وكسر 


"١(‏ ابن يزيد " : زيادة من (ب). 

0 كذاني (ب) و(ه). وني (ع) : عن شيبان. 

(")ساقطة من (ب). 

(4)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(1 )ني (ع) : بالنصب. 

نا رن "وهو غراف 

(8)في (ع) :" بالرفع ". 

(9)ساقطة من (ع). 

٠١‏ )ني (ر) و(م) فوق عاصم : " أبي عمرو"» وعصمة أحد رواة أبي عمروفي باب الأسانيد. ولم 
يذكره المصنف في أسانيد عاصمء لكن روى عنه في مواضع متعددة من الفرش كما في الفقرات 
0س 0140017 وغيرهاء وفي البستان ص /57. 

(1١)ساقط‏ من (ع). 

(15)" عن عاصم " : ساقط من (ب). 
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الدال على تسمية الفاعل يعني الله أحدا» بالنصب”"» وقرأ الباقون بالنون 
ورفعها وكسر الدال على التعظيم» 9 أحدا» بالنصب. 

0 - قوله تعالى : :ما أشهدتهم خلق السموات:(21) قرأ أبو جعفر :ما 
أشهدناهم * بنون العظمة وبألفء الباقون بالتاء من غير ألف. 

<797/ أ> [قوله : وإوما كنت متخذ» (01) قرأ أبو جعفر (طريق الدُوري 
وان ياد 20 بفتح”” التاء» الباقون ] 0 

- قوله تعالى : و(المضلَّين عضدا» (21) قرأ أبو زيد عن أبي عمرو طريق 
الأهوازي برفع العين”" الباقون بفتحها وكلهم رفعوا ضادها. 

: - قوله”': #(ويوم يقول نادوا (07) قرأ حمزة بالنونء الباقون بالياء. 

- قوله تعالى : 9# قبلا (00) قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة بضم القاف 
والباء» الباقون بكسر القاف وفتح الباء. 

9 - قوله تعالى : #المهلكهم » (04) قرأ أَبَان بن يزيد العطّار” عن عاصمء 
عاصم. ويحيى والعْلّيمِي والكسائي الثلاثة عن أبي بكر عن عاصم #لأهلكهم » 
بفتح الميم واللام الثانية» وقرأ أبَان بن تَغْلِبٍ والقَضّل وحفص بفتح الميم وكسر 
اللام» الباقون بضم الميم وفتح اللام. 

ونذكر ما في النمل في مكانه وهوءة مهلك أهله» (59). 


(1)رواية الأبانين عن عاصم شاذة. 

(7)ما بين الهلالين زيادة من (ب)» والمتواتر من قراءة أبي جعفر في كنت * فتح التاء فقط. 
()في (ب) : " بضم "؛ وهوخطاأ. 

(5)في (ع) : " بفتحها ".وهوخطاأ. 

(5 )ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

10)شاذة. 

("')ساقط من (ع). 

()ساقط من (ع). 
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-٠‏ قوله تعالى : و(أنسانيه4 (11) أماله الكسائيء الباقون بالتفخيه”", 
ووصل ها هنا بياء ابن كثير على أصله» وضمها حفص من غير إشباعء الباقون 
بكسر الحاء. 

-0١‏ قوله تعالى : مما علمت رشداً» (717) قرأ أبو عمرو إلا يونس”", 
ويعقوب وأبّان بن يزيد العطار”” عن عاصم بفتح الراء والشين» وقرأ 
التَغلِبي”“ عن ابن ذكوان عن ابن عامر [ويونس عن أبي عمرو]”'برفع الراء 
والشين”"'» [الباقون برفع الراء وإسكان الشين] ". 

5- قوله تعالى : فلا تسألني 4 ]٠١(‏ قرأ أهل المدينة إلا كَرْدما عن نافع 
بفتح اللام وتشديد النون» وكذلك ابن عامر إلا أن الداجوني عن صاحبيهة) 
وكَرُدما فتحا”“السين واللام مع حذف الحمزة وشددا النون أيضا”' '". الباقون 
بإسكان اللام خفيفة النون. 1 

047 4 - قوله تعالى : 9# لتغرق أهلها» )7١(‏ قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بالياء 
٠ 1‏ 1 فل 1 2 

مفتوحة” ' وفتح الراء»:#أهلها» رفع" “» الباقون بتاء مرفوعة وكسر الراءع 
©« أهلّها» بالنصبء وأجمعوا على تخفيف الراء. 


(١)أي‏ بالفتح. 


0 إلا يونس " : ساقط من (ر) و(م). 
(")ساقط من (ع). 

(: )في (ر) و(م) : " العليمي ". وه وتحريف. 
(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 


(1)شاذة. 

(1)ما بين المعقوفين وقع في (ع) قبل قوله : وقرأ التَغْلِبي. 
(8)هما هشام وابن ذكوان. 

(9)في (ع) : بفتح. 


٠١(‏ أيضا " : ساقطة من (ب) و(ر)» وهذه الرواية شادة. 
(0)ساقطة من (م). 
(11 )في (ع) : بالرفع. 
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5 -- قوله تعالى : #(نفساً زكية4 (1/5) <597؟/ أ> قرأ ابن عامر» وأهل 
الكوفة [إلا أبان بن يزيد طريق شيبان]”"» ويعقوبٌ إلا زيداً ورُويسا 
#زكيّة 4" بغير ألف وتشديد الياءء الباقون بألف وتخفيف الياء. 

65- قوله تعالى : إشيئاً تكرا» (75) قرأ أهل المدينة إلا إسماعيل بن 
جعفرء وابنُ عامر إلا هشاماً والوليد”" بن مسلم والوليد”“بن عتبة» وعاصمٌ 
إلا حفصاء ويعقوبٌء [ويونسٌ عن أبي عمرو]” بضم الكاف في الموضعين 
(75. 417) وني الطلاق (2)8» إلا أن الوليد””' بن عتبة [عن ابن عامر] ”" ضم ها 
هاهنا وأسكنها في آخر السورة (81) وني الطلاق (6). [الباقون بإسكان 
الكاف]” في الثلاثة”'" مواضع ومعهم الوليد بن مسلم وهشام, وهذا الخلاف إذا 
كانت هذه”' " الكلمة أعني وإنكرا» في موضع النصبء وأما إذا كانت في موضع 
[الخفض وهو موضع]"" واحد في سورة القمر [8 إلى شيء نكر»] (5)”" 
سكن كافها ابن كثير» والأصمعي عن نافع» والقرشيٌ والقراز عن عبد الوارث 
عن أبي عمروء وضمها الباقون. 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(؟)ساقطة من (م). 

(")ساقط من (ع). 

(4:)ساقط من (ع). 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(5)ساقط من (ع). 

(0)زيادة من (ع). 

(6)في (ب) و(ر) و(م) : الباقون بالإسكان الكاف. 
(؛ )ني (ر) و(م) : الثلاث. 

(0)ساقطة من (ع). 

(1١)ساقط‏ من (م). 

(0““كليست في (ع). 
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4047 - قوله تعالى : فلا تصاحبني 4 (727) قرأ يعقوب إلا رَوحاً”'' ورُويساًء 
ورُويساء والشَّيْرَرِيٌ عن الكسائي بفتح التاء من غير ألف يقرؤون 
تَضْحَبْنِي 7"» الباقون يإتُصَاحِبْنِي * برفع التاء وبألف. 

: - قوله تعالى : #بم| لديه خبرا: )4١074(‏ روى العباس عن أبي عمرو 
برفع الخاء والباء”"» الباقون برفع الخاء وإسكان الباء. 

- قوله تعالى : من لدني* (727) قرأ أهل المدينة إلا خارجة عن نافع 
وأَبَانُ بن يزيد عن عاصم. [والشموني عن الأعشى]”» وأبو بكر إلا يحيى 
والعُلّيمىّ [والمَمَلُ طريق الرهاوي]” بضم الدال وتخفيف النون. [إلا 
131" التحمز عو هافب "رعين والتليل عن ا ركو عد "فوووا 
باختلاس ضمة الدال مع تخفيف النون» وكذلك في النمل في قوله تعالى : من لدن 
حكيم 4 (1) [قرأ الكسائي عن أبي بكرء وخلفٌ عن يحيى بن آدم عن أبي بكر 
بضم الدال وإسكان النون من غير إشمام» وقد ذُكر في هود" )١(‏ ومثله في 
النمل]”"'"» الباقون بضم الدال وتشديد النون ها هنا. 


(١)ساقط‏ من (ب) و(ع). 
(؟)شاذة. 

()شاذة. 

(4؛)ساقط من (ب) و(ع). 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

60 )ني (ب) و(ر) و(م) : وروى. 

(00" عن عاصم " ساقط من (ع). 

(6)زيادة من (ب) و(ر) و(م) 

(4)ساقط من (ع). 

)انظر الفقرة /57141» حيث ذكرها مختصرة على وجه آخر. 
(١1١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)؛ وما تضمنه شاذ. 
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48- <74/ أ> قوله تعالى : :7 فأبو | أن يضيفوهما# (717) روى الْمّمّل 
عن عاصم برفع الياء الأولى وكسر الضاد وتخفيف الياء الثانية [مع إسكانها'". 
الباقون بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية] ”" وكسرها. 

- قوله تعالى : © لاتخذت عليه (/1/1) قرا ابن كثير» وأبو عمرو [إلا 
الأصمعيّ عنه] ”"» ويعقوبٌُ خفيفة التاء مكسورة الخاء, الباقون «لاتَحَذْت © 
مشددة التاء مفتوحة الخاء» ومضو”” على أصولهم في الإدغام والإظهار : أظهر 
الدال ابن كثير وحفص والبُرْحْنِي والأعشى ورُويس”*» الباقون بالإدغام. 
- قوله تعالى : :أن يبدهم| » )68١(‏ قرا أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد 
وفي سورة التحريم أن يبَدّله 4 (0) وفي سورة”"' ن أن يبَدّلنا» (77) كمثل» 
كمثل» أما قوله: :#وليبدلنهم * (505) في سورة النور فسنذكره في مكانه. 

5- قوله تعالى : #وأقرب رحما» )6١(‏ قرأ أبو جعفر إلا العغمريّ”"2,. 
ويعقوبُ”» وابن عامر» [وأبو زيد عن الْمَضَّل عن عاصم]”'» وعبدٌ الوارث 
وهارون والأصمعي ويونس”''' ومحبوب عن أبي عمروء يم “عن العباس 
عنه برفع الحاءء الباقون بإسكانها. 


.ةذاش)١(‎ 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(")ساقط من (ر) و(م). 

(4)ساقطة من (ر) و(م). 

(5)وورش طريق هبة الله. انظر الأصول الفقرة 5957. 
(7)ساقطة من (ر) و(م). 

(0 إلا العمري " : ساقط من (ر) و(م). 
(4)ساقط من (ب) و(ع). 

(9)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(١٠)ساقط‏ من (ر) و(م). 

()ن (ع) : " وافقة ". وهوتحريف. 
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0 - روى العَبْسِى عن حمزة مالم تشطع”"4 (87) بتشديد الطاء”". 
الباقون بتخفيفها. 

5 - قوله تعالى : 9 فأتبع 6 (60) ثم أتبع * (284 97) قرأ أهل الكوفة 
وابن عامر بقطع الهمزة وسكون التاء» الباقون بالوصل والتشديد. إلا ماروى 
الْجُعْفي وخارجة كلاهما عن أبي عمروء وابنُ موسى عن ابن ذكوان فإنهم رووا 
قطع'" الحمزة وسكون التاء مع من ذكرنا في الأول. 

06 - قوله سبحانه : #عين حمئة 4: (67) قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وأهل 
الكوفة إلا حفصاً عن عاصم. وابنّ أبي سُريج عن الكسائي 9حامية» بألف من 
غين عمق الياقوة: .تهير”* القت مصمنوز الباء”. 

7- قوله تعالى : 9# فله جزاء الحسنى * (6) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف 
و اعتار» وعم ع عباصا ويسقارت لسري 8 اززي> والفرين 
وبكسر التنوين”' في الوصلء الباقون بالرفع من غير تنوين. 

 201/‏ - قوله تعالى : بين السدين 4 (977) و#ؤبينهم سدا»# (15) هذان 
موضعان”" في هذه السورة قرأ أهل المدينة» وابن عامرء ويعقوب. وعاصم إلا 
حفصاً عنه”» [وأَبَانَ بن يزيد والفَضَلَ جميعاً عنه» وهارونٌ والأصمعي عن أبي 


(١)في‏ (ب) و(ع) : :مالم تستطع 4 وذلك في الآية 4 وهولم يختلف فيه. وإنما المختلف فيه 
الموضع الثاني كما نص عليه ابن الجندي في البستان ص 51/7. 

(؟)شاذة. 

(9)ني (ر) و(م) : بقطع. 

(5 )في (ع) : من غير. 

(0)في (ب) :" والياء مهمون" وفي (ع) : والياء مهموزة. 

(5)" وبكسر التنوين " : ساقط من (ع). 

(0)ني (ع) : " هذين الموضعين ". وني (ر) و(م) : هذه الموضعين 

(4)زيادة من (ر) و(م). 
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أبي عمرو] ”'' برفع السين فيهماء [وضم الأولى وفتح الثانية حمزة والكسائي 
وخلفء الباقون بفتح السين فيهماء وأما الموضعان اللذان في يس (4) يأتي 
ذكرهما ‏ إن شاء الله إلا أن”" الأصمعي عن أبي عمرو ضم جميع ما في القرآن] 
7 من هذا انا 

- قوله تعالى : #يفقهون قولا» ("91) قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بضم 
الياء وكسر القافء الباقون بفتح الياء والقاف. 

48- قوله تعالى : 9 يأجوج ومأجوج 4 (45) قرأ عاصم إلا الشموني عن 
الأعشى عن أب بكر عنه. وأبو حاتم عن يعقوب با همزء الباقون بغير همزا ". 
- قوله تعالى : #(خ رجا (44) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وأبو زيد عن 
أبي عمرو بألف. وكذلك [الحرف الأول]”" من سورة المؤمنين (77)» ابن عامر 
بحذف الألف فيهنء الباقون في”" الثاني من المؤمنين بألف والآخران بغير ألف. 
-0١‏ قوله تعالى : ما مكني فيه (40) قرأ ابن كثير بنونين على الإظهار. 


الباقون ينون واحدة مشددة. 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)" إلا أن" : زيادة من (ب). 

(7)ما بين المعقوفين وقع في (ر) و(م) بصيغة أخرى. ونصه : " ومثله في يسء إلا أبّاناً عن عاصم 
فتح السين في الموضعين وضم في يس فقطء قرا حمزة والكسائي وخلف برفع السين 
في« السدين * وبفتحها ##وبينهم سدا#» قرأ حفص عن عاصمء وهارون ومحبوب عن أبي 
عمروبفتح السين فيهن, أجمع الباقون برفع السين في يس وبفتحها في الباقيات ". 

(5)زيادة من (ع). 

(5)أي بالإبدال ألفا. 

(5)ني (ع) :" الحرفين "» وني (ب) : الحرفان. 

(0)زيادة من (ب). 
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- قوله تعالى : إردماً آنوني4 (40 -41) قرأ جَبّلّة عن" المَّمَّل عن 
عاصم طريق الرهاوي”". والكسائيٌ عن أبي بكر عنه» وأبو حمدون, وأبو هشام 
الرفاعي» وخلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه. والعُلّيمي عنه بكسر. التنوين 
ووضل ل همزة» [إقال اثتوني 47(4) بوصل الهمزة]”"[أيضاًء أبوزيد عن 
مضل “ طريق الرهاوي بالقطع فيه|]”©» وافقهم حمزة» والوليد”" بن عتبة عن ابن 
ابن عامرء [وأبو زيد عن الْمَمَّسل طريق ابن" زُلال» وأحمل” ابن جُبير عن 
الكسائي] ”' على وصل قال اثتوني 4 والابتداء على هذه القراءة بكسر الهمزة. 
الهمزة. 

07 4 - قوله تعالى : إحتى إذا <45؟/ أ> ساوى4 (45) قرأ”" أبَان بن 


0 ابل 3 : وح “الاي م ١١‏ 
يزيد عن عاصم طريق بكار" '' ##سوّى * بتشديد الواومن غير ألف قبلها"” '. 
الباقون بألف خفيفة الواو. 
165- قوله تعالى : بين الصدفين »4 (47) قرأ ابن كثير» وابن عامر””", 
9 3 ع عي ع 
وأبّان بن يزيد عن عاصم [إلا من طريق بكمار]””' '"» وأهل البصرة إلا أبا حاتم 


")١(‏ جبلة عن " : ساقط من (ر) و(م). 
(0" طريق الرهاوي " : ساقط من (ر) و(م). 
(")ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
)"عن مضل" بتافظ ملت 
(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(“)ساقط من (ع). 

(0')ساقط من (ب). 

(6)زيادة من (ب). 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
)ني (ب) و(ر) و(م) : روى. 

")١١(‏ طريق بكار " ساقط من (ر) و(م). 
(؟١)شاذة.‏ 

")١1(‏ وابن عامر " : ساقط من (م). 
(5١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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عن يعقوب. واللؤلؤيّ وَالجُعْفِي عن أبي عمرو بضم الصاد [والدال» وروى أبو 
ىه 5 8 . ع 

بكر والمفضل وحماد وعصمة عن عاصم. واللؤلؤي والجعفي عن ابي عمرو 

بضم الصاد]”'' وسكون الدال» [روى شيبان عن أبَان عن عاصم بفتح الصاد ورفع 
ورفع الدال'"» وروى أيضاً بضم الصاد والدال]””» الباقون بفتحهم| وهم أهل 
المدينة» وحمزة» والكسائي» وخلف”'» وأبو” حاتم عن يعقوب [وأبان بن تَغْلِب] 

كاي 

6 - [قوله: فا اسطاعوا#]”" (17) قرأ حمزة إلا العَبْى عنه” » وابن 
سَمَبُود والتّقار" عن الشموني فيما رواه القاسم الخياط عنه عن الأعشى عن أبي 
بكر #ف| اسطّاعوا6”” '' بتشديد الطاءء» الباقون على أصوهم في السين والصاد 
على ما ذكرنا في بابه” ". 

7- قوله تعالى : «أفحسب الذين كفروا» (؟7١٠)‏ قرأ أَبَان بن تَغْلِبِ 
وأبَان بويويد طرق كار" كالاماعن عاضو والاعشى من أو بكرهنه: 
والشَيّرّريٌ عن الكسائي فيما رواه القاضي أبو العلاء عن شيوخه عنه» [وزيد عن 
١ 5‏ 1 5000 15 2 1 

يعقوب]” ' بإسكان السين وضم الباء''“» الباقون بكسر السين وفتح الباء. 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 
(؟)هذا الوجه شاذ. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
()و حفص عن عاصم. 

(4)ساقط من (م)) وهوخطأ. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(/ا)ساقط من (ر) و(م). 

(0)ساقط من (ع). 

(9)ساقط من (ع). 

)٠(‏ ف اسطاعوا» : ليست في (ع). 
(١١)انظر‏ الفقرة .١71١١‏ 

(0" طريق بكار " : ساقط من (ر) و(م). 
(0)ساقط من (ر) و(م). 

.ةذاش)١5(‎ 
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- لإدكاء 4 (48) قرأ أهل الكوفة إلا المَضّل [من طريق جَبَلّة]”' بالمد 

من غير تنوين» الباقون مقصور منون. 

- قوله تعالى : #(قبل أن تنفد )٠١9(‏ قرأ حمزة» والكسائي. وخلف في 

١ 4-8 2 1 5 

اختياره» والعليميّ عن أبي بكر عن عاصم. [والتَعْلِبِي عن ابن عامر] ”' بالياءء 

الباقون بالتاء. 

49- قوله تعالى : :9 ولوجئنا بمثله مددا )٠١9(‏ قرأ أبو خلاد عن إسماعيل 
31 505 2 ع ع 

بن جعفر عن نافع» وهارون ومحبوب عن أبي عمرو بألف بين الدالين #مدادا» 

بكسر الميه'" كالأول”'» الباقون بغير ألف. 

- الياءات المتحركة 

#ربي أعلم» .)3١(‏ #بربي أحداً» (78 57) موضعان #فعسى ربي أن 

(0:] فتحهن /١45<‏ ب> أهل الحجاز وأبو عمروء وأسكنهن الباقون. 

قوله ##إستجدني إن شاء الله (19) فتحها أهل المدينة إلا كَرُدماء وأسكنها الباقون. 

معي صبراً» (271 21/7 10 ثلاثة'”» مواضع فتحها حفصء وأبو زيد عن أبي 

ع ع م 7 

أبي عمروء [وأبو زيد عن الممَضّل]”"» وأسكنها الباقون. 

زيد عن أبي عمروء وأسكنها الباقون. 


(١)ساقط‏ من (ر) و(م). 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(9)" بكسر الميم " : ساقط من (ر) و(م). 

(5)أي مثل الكلمة الأولى المتفق عليها في أول الآية» وهي قوله تعالى : قل لوكان البحر مدادا4» 
وفي (ع) : " الأولى '. وهي قراءة شاذة. 

(5)في (ع) : ثلاث. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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١غ‏ -الياءات المحذوفة"" 

وهي سبع'"'ياءات'" أثبتهن وصلاً ووقفاً يعقوب. 

#فهوالمهتد» (17) أثبتها في الوصل دون الوقف أبو جعفرء ونافع إلا أبا 
سلوان قرع فالواة فته رارق مهرودوارة مور عن فلب »حدقا الاقرضه ]لا 
يعقوب فإنه أثبتها وصلاً ووقفاً. 

قوله : 2 هدين 6 (5 1) و:إن ترن (739) و2 أن يؤتين» ٠(‏ :] و«إعلى أن 
تعلمن 6 (17) أثبتهن في الحالين ابن كثير ويعقوب. وافقهما ابن شاهي عن 
حفص في أن يهدين : حسب”'» وأثبتهن في الوصل دون الوقف أهل المدينة» 
وأبو عمروء الباقون بغير ياء في الحالين» [إلا يعقوب فإنه أثبتهن في الحالين] '". 
قوله : #إذلك ما كنا نبغ # (14) أثبتها بياء"' في الوصل أهل المدينة وأبو عمرو 
والكسائي, وأثبتها في الوقف ابن كثير””" ويعقوبء الباقون بحذفها في الحالين 
إل عقون 1 فإنه ألينها وضاة زروقفا. 

قوله : فلا تسئلني عن 4 ]1١(‏ حذفها في الحالين الداجوني عن صاحبيه؛ 
وحذفها في الوصل دون الوقف التَغْلِبي”' عن ابن ذكوان عن ابن عامرء وأثبتها 
وأثبتها الباقون في الحالين. 

لوالله الموفق للصواب] ”". 


(١)في‏ (ع) : المحذوفات. 

(')ني (ر) و(ع) و(م) : " تسع "» وهوتصحيف. 
")ني «ب) : آيات. 

(؟)ساقطة من (ع). 

(5)ساقط من (ب) و(ع). 

(10)زيادة من (ر) و(م). 

01 امتواتر عن ابن كثير إثباتها في الحالين. 
(6)ني (م) : أن يعقوب. 

()ني (ر) و(م) : " العليمي ". وهوتحريف. 
(2)زيادة من (ع). 
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؟ انع - ذكرا'' إدغام أبي عمرو الكبيرفي هذه السورة 

إلى الكهف قُقالوا» ( 1] . نحن نّقص عليك 4 (17) .#فمن أظلم تمن» 
ك6 بإأعلم بها لبتتم 6 (11). وروى العباس بن <5940/ أ> الفضل عن أبي 
عمروف بوزقكم (1 )١‏ يدغم'" القاف في الكاف"". وإريهم أعلم هم» 
.)١١(‏ «#أعلم بعدتهم 4 .)5١1(‏ #والله أعلم با (557) إلا مبدل لكلماته» 
وه ٠‏ «إتريد زينة (58) ٠‏ (للظامين نّارا) (19) «إفقال أُصاحبه حبه 46 
(7"5). لقال هه 00/0 . جنك قلت » (وم) . #نجعل نكم (48) . ##عن 
أمر رّبه” (00] ا بالباطل لُيدحضوا» (05). بإومن أظلم تمن (017). 
لعجل هَّم العذاب بل هم » (08). إلا أبرح حَتى 6 (10]. وإفاتخذ سّبيله» 
(51). 

«واتخذ مسبيله 6 (17) ثانية”' .لقال فتاه (57) لإقال لَه موسى ©" 
(55). قال © افق .#قال أُوشيت» 0/79 :وووسستقول لدي (1). 
#تطلع على ( «فهل نجعل لّك)4 (44). إللكافرين زلا (؟ .)١‏ 


© جهنم با كفروا»* .)١ ١50‏ 
فذلك أحد كد 10 


(١)ساقطة‏ من (ع). 
(؟)في (ر) و(م) : مدغم. 

(؟)شاذة» وقد ذكرت في الفقرة 74٠‏ من الأصول. 
(؛)هذا الموضع ساقط من النسخ جميعها. 

(4)هذا الموضع ساقط من (ع ). 

(5)ساقط من (ع). 

(0)هذا الموضع ساقط من (ر) و(م). 

(0)في (ع) : وثلاثين. 
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- ذكرإمالات قتيبة في هذه السورة 

9 ماكثين”"4 (") ثمال. «الله» (: 5) تمال. وأمال الكارّزيني «الجاعلون * 
(5). «إرابعهم 4 (؟5١)‏ تمال. لإسادسهم» )5١(‏ ثمال. إوثامنهم » (17) 
تمال”". بولا لآبائهم 4 (0) تُمال. من أفواههم» (0) تُمال. «إمن آياتنا» (4) 
(9) تمال. #إبسلطان» )١5(‏ مُلَطّف. #الشمال (1817) تمال. #أزكى 4 
(19) ثمال. من كتاب» (/71) ثمال. لإلكلماته» (/71) ثمال. «بالغداة ؟ © 
(1) تمال. «واتبع هواه» )١8(‏ ثمال. لمن أساور» )7١(‏ ثمال. من 
أعناب 4 (77) تمال. من تراب 4 (37) مُلَطّف. «بالباطل 4 (07) تمال. 
«(آياتي 4 (57) ثمال. (آيات الله 4 (17) ثمالان. (أنسانيه 4 (17) ثمال. من 
عبادنا» (15) تمال. وأمال الكارّزيني فلا تمار» (77). وأمال إلا مراء 
ظاه را )١١(‏ فيهما. بإفكان أبو اه (60) ثمال. #إساوى» (45) ثمال. في 
غطاء» 2٠١1(‏ مُلَطّف. إبآيات رهم» )٠١5(‏ ثمال. «ولقائه 4 )1١5(‏ 
تمال. مإءاياتي 4 )٠١7(‏ مال”". #لكلمات ربي» )٠١9(‏ تمال. ابعبادة ربه» 
٠١‏ ثمال”. وأمال الكارّزِيني إخلالههم| 4 (770) «الممساكين 4 (17/9) 
حامية 4*6 (857) 3 مدادا» )١٠١9(‏ بالإمالة فيهن. 

4 - ذكرضمالميمات لنصبر في هذه السورة 

أن لهم أجرا» .)١(‏ :أيهم أحسن7(:4). ربكم من رحمته .)١5(‏ 
#وهيء لكعٌ من أمركمٌ مرفقا (6١).#8منهمٌ‏ رعبا (18). 
ربكم أعلمٌ ب|ا» .)١19(‏ بكم أحداً» (8.)19 إِنهمْ إن .)9١(‏ #ابينهم 
أمرهم» .)5١1(‏ رهم أعلم .)75١(‏ (منهم أحداي (51). ماهم من 
(١)ني‏ (ع) : ياليتني» وهوخطاأً. 

(؟)ساقط من (م). 

()" 9#آياتي 4 مال " : ساقط من (ع). 

(4)ساقط من (م). 
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دونه » (17). يهم مثلا» (71). لهم مل" (55). <7910/ ب> لإمنهم 
أحدا» (47). #(زعمتم ألن 4 (58). #نجعل لكمٌ موعدا» (58). بينهم 
موبقا» (07). 9# أغهم مواقعوها» (01). 9# رمم إلا أن» (00). #تدعهم إلى 
الحدى 6 (/01). بل لهم موعد» (0). ##وراءهمٌ ملك © (729). #(عليكم 
منه» (81). لهم من دونها» (40]. #إوبينهمٌ سداع'" (45). #وبينهم 
ردما» (46). :إلهكم إله واحد» .)١١١(‏ 


فذلك : تسعة وعشرون ميا. 


(١)هذا‏ الموضع ساقط من (ع). 
(؟)هذا الموضع ساقط من (م. 
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606 - سورة مريم(مكية) 

وهي تسعون وثان آبات كوفي وبصرري ومدني الأول» وتسع وتسعون آية مدني 
الأخير. 

اختلافها ثلاث آيات :#كهيعص * )١(‏ كونيء ‏ واذكر في الكتاب إبراهيم #* 
)5١(‏ مدني الأخيرء ال رحمن مدا (20) مدنيان وبصري. 

[وهي تسعمائةكلمة واثنان وستون كلمة. وهي ثلاثة آلاف حرف وثانائة وحرفان]”". 
7 - قوله تعالى : #كهيعص © )١(‏ قطّم الحروف على أصله أبو جعفر”". 
وقرأ ابن عامر إلا الداجُوني عن هشام؛ وحمزةٌ غير العَبْسِِ» وخلفٌ في اختياره. 
[وأبو زيد عن الْمَمَّل طريق ابن رُلال]”" بفتح امهاء وإمالة الياء» وقرأ أبو 
عمرو. إلا أبا زيد من طريق الزهريء وأبا أيوب عن اليزيديء [وأبا مَعْمّر عن 
عد الواريك طريق الأشواني] بإمالة الحاء وفتح الياء؛ وأمالمم| الكسائي عن 
نفسهه والعَبْمينُ عن حمزة. والمَضَّلُ عن عاصم [طريق جَبَلّة طريق ابن زُلال], 
ويحيى والعُلّيميٌ عن أبي بكر عنه [وأبو مَعْمَّر عن عبد الوارث طريق 
الأسواني]: وأمالما بين بِينَ أبو جعفر'"» وإسماعيل ابن جعفرء وأبو أيوب 
عن اليزيدي» وفتحهما”" [أهل الحجاز] 7 والداجوني عن هشامء وأبو زيد عن 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)أي قرأ بالسكت. 

(")ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5 )ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(0)وذلك من طريق العمري كما في الفقرة 115. 

(6)ني (ع) : وفتحها. 

(9)ني (ب) و(ع) : ' ابن كثير» ونافع إلا إسماعيل "» والأولى ما في (ر) و(م) حتى يندرج فبه أبو جعفر. 
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عن أبي عمرو من'' طريق الزهري» [وحفصٌ””"» وأبان بن تَغْلِبٍ ‏ وعن أبي 
زيد وجهان فتح الهاء وكسر.ها]”" وأَبَانُ بن يزيد العطار [طريق بكار 
ولجاد ]060 عن عاصمء وأبو بكر عنه إلايحيى والعُلّيمي» ويعقوبث. 

وأظهر الدال من هجا صاد عند الذال من #ذكر 4 أهل الحجاز إلا إسماعيل بن 
جعفر» وعاصمٌ. ويعقوب”". 

5/1 : - روى أبو طاهر بن" أبي هشام عن ابن مجاهد إظهار السين عند الشين 
من قوله : 9الرأس شيبا» (5) قال لما فيه من التفشي'"» وأدغمه الباقون [عن 
أبي عمرو في من يدغم. 

-- روى الوليد بن مسلم عن ابن عامر]”'" لإذكر رحمت ربك [عبده 
زكريا4 (7) بالرفع فيهما”" المَضَّل عن عاصم طريق الرهاوي بالقصر.ها 
هنا فقطء الباقون بالنصب فيههما] 29. يه 29". 


(١)ساقطة‏ من (ع). 

(')ني (ب) : " وجعفر "» وهوتحريف. 

(37)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(:)ساقط من (ع). 

(0)وقع في (ب) بعد : تَغْلِبٍ. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(0)انظر اختلافهم في الإدغام والإظهار في ذلك في الفقرة ٠5‏ /ا من الأصول. 
(8 )ني (ع) : " عن "2 وهوتحريف. 

(9)انظر الأصول الفقرة 8/ا/. 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

.ةذاش)١1(‎ 

(١١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(1) مضى ذكر اختلافهم في :9 زكرياء ‏ في الفقرة 5 15 . 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري أ د إبراهيم بن سعيد الد وسري 56> 


69- قرأ" الوليد بن مسلم /١945<‏ أ> عن ابن عامر وحسين"" المُخفي 
عن أبي بكر عن عاصم «إوإني حَحَقَّتِ (0) بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء 
:#الموالي : (0) بإسكان الياء”"» الباقون بكسر. الخناء وسكون الفاء ورفع التاء 
«الموالي #6 بفتح الياء. 

- قوله تعالى : #يرثني ويرث5(4) قرأ الكسائي, وأبو عمرو_إلا 
عصمة وَالجُحْفِيّ وعبيدَ بن عقيل وَالحَمُضَدِيَ الأربعة” عن أبي عمرو بإسكان 
الثاء فيهماء الباقون برفع الثاء فيهم|. 

* قوله تعالى : #إنا نبشرك بغلام 4 (/1) وفي آخرها و لتبشر. به المتقين‎ -0١ 
قرأ حمزة بالتخفيف فيهماء الباقون بالتشديد» وروى العِجُل عن حمزة‎ )90( 
التخفيف في الثاني والتشديد في الأول.‎ 

-- قوله سبحانه : #إجثيا» (074 27) ولؤعتيا» (19:8) ولإصليا» 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائي» وحفص [عن عاصم. ويونس عن أبي عمرو] "' 
بكسر أواتلهين» وزاد حمزة والكسائي ويونس”'' [عن أبي عمرو] '' #يكيا» 
(0) بكسر الباءء الباقون برفع أواتلهن» [قرأ" الجُحْفِي عن أبي بكر وحده”" 
جثيا » بكسر الجيم] ". 


١(‏ )ني (ر) و(ع) و(م) : روى. 

0)زيادة من (ب). 

(7)شاذة. 

(5)ني (ع) بياض مكان الراء وما بعدها من كلمة " الأربعة ". 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

)سالط ررك 

(0')ساقط من (ب) و(ر) و(م). 

()ني 42 :روى: 

(4)زيادة من (ر) و(م)» والتقييد ب(وحده) : أي من بين رواة أبي بكر. 

(١٠)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ر) و(م) في آخر الفقرة 505 بعد كلمة :لآ المخاض 46. 


ال مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 14194ه 


287 4 - قوله تعالى : وقد خلقناك © (9) قرأ حمزة والكسائي بنون وألف على 
التعظيمء الباقون وقد خلقتك »> بالتاء”"'' من غير ألف ونون”". 

5 -- قوله تعالى : :9 لأهب لك * )١9(‏ قرأ أهل البصرة إلا ابن حسّان عن 
يعقوب . ونافع في رواية ورش. والخُلُوانٍ [وأبو سليم] 7 وابن بُويان عن أبي نَشِيط 
نَشِيط [كلهم عن قالون]”/ بإليهب لك بالياء» الباقون يإ لأهب لك 6 بال همز. 
65 - وأجمعوا على فتح جيم #إفأجاءها» (77) لأنه من الإلجاءء وكذلك 
ميم :3 المخاض * (717). 

- قوله تعالى : إنسيا» (77) قرأ حمزة, [وأَبَان بن تَغْلِبِ] » وحفص ‏ 
إلا القاضي ابن أي أميّة عن حسنون عن مُبيرة عن حفص عن عاصم بفتح 
النونء الباقون بكسرها. 

17 - قوله تعالى : من تحتها» (75) قرا أهل المدينة» وأهل الكوفة إلا 
غاض] في/" غير رواية حفص -[والْمَضَّلَ طريق ابن زُلال]”". وروحٌ والوليد 
والوليد ابن حسّان <797/ ب> عن يعقوب بكسر الميم والتاء. الباقون بفتح 
بفتح الميم والتاء. 


(١)ساقطة‏ من (ع). 

(؟)ساقط من (ع). 

(")زيادة من (ر) و(م) كذا وقعتء ولم أقف على أحد من طرق قالون بهذه الكنية» ولعله : أبو 
سليمان سالم بن هارون. 

()ساقط من (ع). 

(فاسظا 00و ززم :لعا دسل النافى الوزاى أ 

(7)ني (ع) : من. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(6)الثانية من كلمة هو تحتها #. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري أ د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 7ه ؟3 


4- روى العُمري عن أبي جعفر «وبراً»*' (15. 7"7) بكسر الباء في 
الحرفين”"» الباقون بفتح الباء في الحرفين. 

4- قرأ حمزة» والكسائي, ونخلف في اختياره» وحفصٌ [عن عاصم. ونافع]!" 
يإمتٌ6” 077 17) وإمتنا4”' وبابه'" بكسر الميمء الباقون برفع الميم. 
- قوله تعالى : إتساقط 4 (10) قرأ حمزة» وعبد الوارثء [وأَبَان بن يزيد 
طريق بكار ] ”" بتاء مفتوحة وتخفيف السين وفتح القاف. ورواه" حفص وأَبّان 
وأبَان بن تَعْلِبِ برفع التاء وكسر القاف وتخفيف السين» وقرأ يعقوب وأبو زيد 
عن المَضَّلء والعْلَيمِيُ؛ وشعيبٌ الصّريفِيني» ونصيت [وحمادٌ عن عاصم] ) 
بالياء وفتحها وتشديد السين وفتح القاف”'"» الباقون كذلك إلا أنهم قرؤوه 
بالتاء [وكذلك الْقَضَّل عن عاصم طريق الرهاوي] "". 


(١)في‏ (ب) و(ع) : ' #إويراً بوالديه 6" وذلك في الآية .١4‏ وفي (ر) و(م) : " #إوبراً بوالدتي 6" 
وذلك في الآية 77. 

(؟)شاذة. 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(؟)ساقطة من (ر). 

(0)المؤمنون / 87 وغيرها. 

(؟)انظر الفقرة .١1917‏ 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(6)ني (ع) : وروى. 

(؟)زيادة من (ب). 

٠١(‏ )وقع بعده في (ر) و(م) ما نصه : " قرأ حماد عن عاصم وابن رستم عن نصير عن الكسائي 
ويعقوب بياء مفتوحة مشددة "» وهوتكرار لما سبقه. 

(١١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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١0-[قرأ”"‏ الجُعفِي عن أبي بكر «إرطيا جنيا» )١0(‏ بكس 
ااا 


5- قرأ الكسائي عن نفسه”' وفيما أخذه عن حمزة :9آتاني * )7٠١(‏ بالإمالة 
وقد" ذُكِر””. [واتفق مع حمزة على إسكان الياء] ©. 
047 5 - قرأ”'' الكسائي 9 وأوصاني 4 (71) بالإمالة. 


4- قوله تعالى : #(قول الحق * (5 ”) قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب بفتح 
اللام» الباقون برفع اللام. 
065 - روى الوليد بن حسان عن يعقوب #8 الذي فيه تمترون (5”) 
بالتاء” ")+ الباقون بالياء: 


57- قوله تعالى : #فإما ترين:(357) قرأ اللؤلؤي ويونس كلاهما عن أبي 
عمرو بالحمز”''"» الباقون بكسر الياء من غير همزء وكلهم شددوا النون. 


١(‏ )ني (ع) : روى. 

(؟)شاذة. 

(")سقطت هذه الفقرة كلها من (ر) و(م). 

(5)#انظر اختلافهم في 9# فإما ترين 2 (57) في الفقرة 5595. 

(5)ني (ع) : " قرأ الكسائي لنفسه ". وكلاهما بمعنى. 

(1)ساقطة من (م). 

(0)انظر الفقرتين /ا85, 5 0/. 

(8)ما بين المعقوفين زيادة من (ر) و(م)» وإن صحت هذه الزيادة فتحمل على ما رواه الكسائي عن 
عن نفسه» ويرجح ذلك أن المصنف اقتصر في الياءات المتحركة من آخر هذه السورة على 
إسكانها عن حمزة. 

(9 )ني (ع) : قرأ" حمزة "» وهوخطأ من الناسخ» ويدل على ذلك أنه ضرب عليها في نسخة (ه) 
أخت هذه النسخة. 

.ةذاش)٠١(‎ 

.ةذاش)١١(‎ 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري أ د إبراهيم بن سعيد الد وسري 58 


7 - قوله تعالى : 98 وإن الله (77) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وأبو 
عمرو إلا الحُعْفْيَ عنه» ورويس عن يعقوب بفتح الهمزة» الباقون بكسرها. 
- قوله تعالى : «« مخلصا )2١(‏ قرأ أهل الكوفة ‏ إلا المَضَّلَ [من طريق 
ع 1١١‏ ع« عع ١‏ 3 
جبلة]”' والكسائي [عن </7941/ أ> أبي بكر عن عاصم]”'" ‏ بفتح اللام؛ [ورواه 
[ورواه الحلبي عن عبد الوارث بفتح الميم واللام]”"» الباقون بضم الميم وكسر 
الله 0 
6 8 
4 - قوله تعالى : :وإذا تتى 4 (770) روى العَبْيى عن حمزة. والتَعْلِبيُ عن ابن 
8 8 ع 2 .ا أت 
ذكوان عن ابن عامر» والأزرق طريق العراق”' عن ورش بالياء”"2» الباقون بالتاء. 
- [قوله:للإثم ننجي الذين اتقوا» (77) قرأ الكسائي ويعقوب 
بالتخفيف الباقون بالتشديد] ": [قر**الجُعْفِي عن أبي بكر عن عاصم 
ينَجَّى » بالياء وفتح اجيم (وإثبات ألف بعدها)””» الباقون بالنون وكسر 
الجيم» إلا أن أبَان بن تَغْلِب فتح الثاء من فإنَمَ 4 وقد ذكِر في يونس7 "97" . 
-١‏ قرأ”"" الُعْفِي عن أبي بكر « أمِّم أشد» (19) بفتح الياء”"'"» الباقون 
برفعها. 


(١)ساقط‏ من (ر) و(م). 

(؟)في (ر) و(م) : عن أبي بكر عنه. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ع)») وما تضمنه قراءة شاذة. 

(:)#انظر اختلافهم في التي نورث 4 (57) في الفقرة 4757 وفي :7 أإذا ما مت لسوف أخرج * 
أخرج * (57) في الفقرتين "5751 5 »45١‏ وفي 32 أولا يذكر» (507) في الفقرة 45564. 

(5 )ني (م) : العراقيين. 

10)شاذة. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 

(6)ني (ع) : روى. 

(9)ما بين الحلالين ساقط من (ب». ورواية الجُعفى شاذة. 

143 )انظ الفقرة 5 4 ْ 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(10)نفي (ع): روى. 

.ةذاش)١11(‎ 
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7- قوله تعالى : التي نورث* (77) قرأ رويس عن يعقوبء ومحبوبٌ 
عن أبي عمرو بالنون”'' وفتح الواو”" والتشديد. الباقون بالتخفيف. 

- قوله تعالى : إلسوف أخرج #4 (15) قرأهارون عن أبي 
عمرو« أخرّج» بفتح الحمزة ورفع الراء”» الباقون برفع ال همزة وفتح الراء. 

4 - قرأ أهل الكوفة إلا ابنَ أبي سُريجء والداجونٌ عن هشام وابن ذكوان إلا 
محمد بن موسى الرَّمْليِ» ويعقوبٌ إلا رُويسا وزيداً ..:9أإذا ما مت17(4) بتحقيق 
الحمزتين» ورواه الوليد بن مسلم؛ والرملي عن ابن ذكوان بهمزة واحدة على الخبر» 
وحققها وفصل بينهما بألف هشام [عن ابن عامر]”» الباقون بتحقيق الأولى وتليين 
وتليين الثانية» وفصل بينهما بألف أهل المدينة إلا ورشاًء وأبو عمروء وابنُ أبي سُريج 
عن الكسائي””» وزيد عن يعقوبء وترك الفصل ابن كثير وورش ورُويس”". 
06- قوله تعالى : #أولا يذكر» (57) قرأ" ابن عامر» ونافع» وعاصمء 
والوليد” بن عتبة عن ابن عامر» وعبدٌ الوارث عن أبي عمروء وزيدٌ عن 
يعقوب وروحٌ عنه''' بالتخفيف. الباقون بالتشديد.* ”". 


(١)لا‏ حاجة للتقييد بالنونء لأنه متفق عليها. 
(7" وفتح الواو" : ساقط من (ب) و(ع). 
(")شاذة. 


(؟)ساقط من (ر) و(م). وتحرّف في (ع0 إلى : عن أبي عمزلق: 
(5)" عن الكسائي " : زيادة من (ع). 

(5)انظر هذه المسالة مفصلة في الأصول .١١٠١‏ 

(0)ني (ر) و(م) : بالتخفيف قرأ. 

(8)ساقط من (ع). 


1 


(4)" وروح عنه " : زيلدة من (ب) و(ع). والمتواتر عن يعقوب من روايتي روح ورّويس التشديد. 


التسديكة 
(١٠)#انظر‏ اختلافهم في :7 مم أشد» (59) في الفقرة ».450١‏ وفي ثم ننجي * (077 في الفقرة 
وني 9# وإذا تتلى * (777) في الفقرة 5514 . 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري "١١‏ 


7- قوله تعالى : ##إخير مقاماً» (7/) قرأ ابن كثير بضم الميم؛ الباقون 
7 - قوله تعالى : #أثاثاً ورئيا 4 (5) قرأ أهل المدينة إلا ورش”" 
والأصمعيّ كلاهما”" عن نافع . والوليدٌ بن عتبة <7417/ ب> عن ابن عامر 
وابن ذكوان عنه والداجونيي عن هشام عنه. ومحبوبٌ عن أبي عمرو والقرشيٌ 
والقزَّازُ عن عبد الوارث عنه. وَالجُحْفِيٌ”" والبُرْحميٌ عن أبي بكرء والنقارٌ 
والنقاش وحمّادٌ الكوني''» عن القاسم عن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن 
عن عاصم. [وأحمد بن جبير عن الكسائي] ”2 بغير همز مشدد الياء مثل : 
وريعا”"”» الباقون با همزء ورواه ابن أبي سُريج عن الكسائي بزاي معجمة على 
وزن : وزعي”". وكلهم يصلون غير حمزة فإنه إذا وقف وقف على ترك الهمزة”". 
هيو 

- قوله تعالى : مالا وولدا» قرأ حمزة والكسائي بإسكان اللام ورفع 
الواوفي أربعة مواضع”' في هذه السورة (/الا. 68 441 47) وفي أخر الزخرف 


الزخرف (١4)[وني‏ نوح »)١١(‏ ست مواضع]”" لاغير [برفع 


(١)في‏ (ع) : " رويساً". وهوتحريف. 

(7)ليست في (ع). 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(5)ليست في (ع). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5" مثل : وريعا " : ساقط من (ب) و(ع). 

(0)رواية ابن أبي سُريج شاذة. 

(0)في (ر) و(م) : " على ترك ال همز بها ". انظر أكثر تفاصيل هذه المسالة في الأصولء وذك في 
الفقرات /1 .١١١07/410193١1١8 31١‏ 

(9)في (ر) و(م) : بإسكان اللام ورفع الواوأربع مواضع. 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 
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الواووإسكان اللام حمزة والكسائيء تابعههما ابن كثيرء وأبو عمرو”'"'» وخارجة 


عن نافع إلا أن خارجة عن أبي عمرو بكسر الواو. في نوح”]7"» الباقون بفتح 
بفتح الواوواللام فيهن كسائر القرآن””. 
48- قوله تعالى : إتكاد السموات »4 (40) قرأ نافع والكسائي بالياء 
هاهنا©) وفي 000 (ه) الباقون بالتاء. 
-١‏ قوله تعالى : #(يتفطرن :(40] قرأ أهل الحجازء [وابن مسلم عن ابن 
عامر ]”"» والكسائي. وحفص بَإيَتمَطَرْنَ4”" بياء مفتوحة وتشديد الطاء وفتحها. 
وأما الذي في عسق (1) فقرأه بنون ساكنة وكسر الطاء وتخفيفها أهل البصرة» 
وغاضم إلا احقضاعنة. 

وخر 7 د . )2 و 8 
وابن ابي أمية عن هبيرة عن حفص عنه» وحمزة » وابن عامر هنا بالياء والنون 
والتخفيف وفي عسق بالياء والتاء والتشديد. 
الباقون #يتفطرن* بالياء والتاء”” '" والتشديد في الموضعينء إلا أن يونس عن 
أبي عمرو 1" عادو" ومقلة ل عب 3 


(١)ويعقوب‏ أيضا. 

(1)رواية خارجة في سورة نوح شاذة. 

(9)ما بين المعقوفين زيادة من (ر) و(م). 

(؛)ساقطة من (ر) و(م). 

(5)في (ب) و(ع) : هنا. 

(0)سورة الشورى. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(8)هنا في الشورى الآية 0. 

(9)وخلف أيضا. 

(١٠)زيادة‏ من (ب) و(ع). 

()زيادة من (ع). 

)ني (ر) و(م) : " بتاءين والتخفيف " بزيادة كلمة التخفيف. ويظهر أنها مقحمة, لآن التخفيف 
لا يتأتى مع التاعين. 

(16)ورواية يونس في الموضعين شاذة. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ.د إبراهيم بن سعيد الدوسري 5١1‏ 


-0١‏ قرأ حمزة إلا العَبّسي #لتبشر* (/91) بالتخفيفء الباقون بالتشديد. 
نا 

5- <598/ أ> قوله تعالى : اهل تحس * (48) قرأ الْجُعْفِي عن أبي بكر 
عن عاصم. ويونسٌ وهارون عن أبي عمرو بفتح التاء وضم الحاء”'"» الباقون 
بضم التاء وكسر الحاء. 

2 - الياءات المتحركة 

«إمن ورائي * (0) فتحها ابن كثير وأسكنها الباقون. 

«اجعل لي آبة 4 )١٠١(‏ إربي إنه» (41) فتحهم”" أهل المدينة وأبو عمرو 
وأسكنهي“الباقون: 

إن أعوذ6*: (18) 9 إني أخاف * (40) فتحهم)”” أهل الحجاز وأبو عمرو. 
«(آتاني الكتاب 4 (70) أسكنها حمزة وفتحها الباقون. 

ولا خلاف في إثبات الياء من قوله : «9ثم ننجي 4 (17/7). 

فذلك ست ياءات. 

لوال الزقق للصنوات ]0 

4 - ذكرالإدغام الكبير لأبي عمروفي هذه السورة'") 

#إذكر رّحمت ربك 6 (3) لقال رب (4). :9 العظم مني 46" (5). #الراس 


يبا (4)» قال أبو بكر ابن مجاهد : إن شئت أدغمت وإن شتت أظهرت. 


(1)" قد ذُكِر" : ساقط من (ر) و(م)» وانظر ما ذكره في هذا الحرف عند الفقرتين /21890 40/١‏ . 
(١؟)شاذة.‏ 

(")في (ر) و(م) : فتحها. 

(5 )في (ر) و(م) : وأسكنها. 

(5 )ني (ر) و(م) : فتحها. 

(6)زيادة من (ع). 

(0)في (ب) و(ر) و(م) : إدغام أبي عمرو الكبير في هذه السورة. 

()سقط هذا الموضع والذي قبله من النسخ جميعها. 
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«قال رّبِ4”" (8). «كذلك قَال رّبك» (4). قال رّبٍ اجعل4" )1١(‏ 
«الكتاب بُقوة4 .)١1(‏ بإفتمثل شا (17). إرسول ربك 4 .)١14(‏ لإقال 
كذلك قال ربك4(١5).[«قد‏ جعل ربّك 74" (5 ؟)] «النخلة تّساقط » 
(1). لقد جيت قَّسيئا717(4).«نكلم من (79). #المهد صَّبيا» (19). 
(«تدغم)”" [الدال في الصاد في أربعة مواضع] : قوله": «إنفقد صّواع © 
(70). في المهد صَّبيا»”"' (79). من بعد صَّلاة العشاء# (08) ني مقعد 
صّدق »#4 (20). لإيقول لَه (70). لإفاعبدوه هذا (7). «إنا نحن 
ث4 (0 5). إقال لّأبيه4 (47). «العلم مم4" (47). بإسأستغفر لَك » 
(40). وإ(أخاه هّارون تيا (07). :83« بأمر رَبك 4 (15). «لعبادته مَل 
(15). إأعلم بالذين4 .01١(‏ لإوأحسن نديا4 (07. إوقال لّأوتين» 
(070). إالصالحات سّيجعل ّم (45). 

[فذلك اثنان وثلاثون موضعاً] 9". 


(1)سقط هذا الموضع من النسخ جميعها. 

(؟)سقط هذا الموضع من (ع). 

(7)سقط هذا الموضع من (ع). 

(4)ما بين الحلالين تكملة ليست في النسخ جميعهاء ولكن السياق يقتضيها. 

(5 )ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

0)زيادة من (ب). 

(1)سقط هذا الموضع والذي قبله من (ر) و(م). 

(6)كذا ذكر هذا الموضع والي قبله في (ع)؛ وذكر في (ب) على النحوالتالي : " وقوله : في مقعد 
صدق 6» وني النور من بعد صلاة العشاء #6 "» وذكر في (ر) و(م) با نصه : قوله : 9# في مقعد 
صدق 4» وني النور قبله من بعد صلاة العشاء 4. 

(9)سقط هذا الموضع والذي قبله من النسخ جميعها. 

(١)كذافي‏ (ر) و(م)» وني (ع) : " فذلك سبعة وعشر_-ون موضعا ". وني (ب) " فذلك سبع 
وعشرون موضعا ". والصواب أنها ثلاثة وثلاثون موضعا.انظر غيث النفع ص 7/87. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 2 أ.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 0١؟'‏ 


6 - ذكرإمالات قتيبة [ في هذه السورة]”' 

روى”'“#آتاني'" الكتاب» (70] ثمال”". #إنداءً» (") تمال قتيبة” . 
«حجابا»”" (17) ثمال. لإليال»4(١٠)‏ #من المحراب» )١١(‏ ثمالان. 
بوالديه» )١5(‏ ثمال. ني الكتاب» )١17(‏ ثمال. (بوالدتي »4 (7"7) تمال. 
#إمن جانب »4 (27) تمال. :في ضلال 4 (8) تمال. ني الكتاب» (1 5 ١‏ 5 
4 05 ) تمال. «إسماعيل 4 (04) تمال. «الشهوات (24) مُلَطّف. من 
عبادنا» (170) تمال. #إلعبادته# (105) تمال. إلا واردها» )7١(‏ تمال. (آياتنا 
بينات 4 (11) تمالتان”". في الضلالة 4 (175) تمال. بعبادتهم 4 (87) تمال. 
بلسانك * (41) تمال. 

57- ذكر ضم المييات لنصير </794/ ب> في هذه السورة 

«(هم من رحمتنا ٠(‏ 0). 99 أيهم أشد4 (19). نهم أولى 4 .)1٠١(‏ بإوإن منكم 
إلا (071. هم أحسن 4 (75). هم عزاك (81). «تؤزهمٌ أزا4 (87). 
(87). #إنعد لهم عدا» (865). : وعدهم عدا» (45). :1 وكلهم آتيه» (465). 
«#قبلهم من قرن» (/4). #ؤمنهم من (48). لهم ركزا» (48). [فذلك 
نا 


(١)زيادة‏ من (ع). 

(")زيادة من (ر) و(م). 

(#الساق (ت): 

()ساقطة من (ر) و(م). 

(5)زيادة من (ر) و(م). 

(5)وقعت في (ر) و(م) قبل " #الكتاب 4 " في أول إمالات قتيبة. 

)في (ر) و(م) : " مال آيات ". ولم تقع لفظ " آيات " بهذه الصيغة في السورة. 

(/)سقط هذا الموضع من (ع) و(ب). 

(4)ني (ب) و(ع) : " فذلك اثنى عشر موضعا "» والصواب أنها أربعة عشر موضعا وفاقا لسبط 
الخياط في الاختيار ص 0770» حيث عد 3# قبلهمٌ من قرن 4 (1/4)» وهي على شرط ميهات نصير 
مثل الموضع المذكور في الآية /1. 
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11 - سورة طه عليه السلام'''( مكية ) 
وهي مائة وثلاثون وخمس آيات كوفي وأربع مدنيان وآيتان بصري. 
اختلافها سبع عشرة'" آية : (طه» )١(‏ كوفيء إنسبحك كثيرا» (777) كوني 
ومدنيان» إونذكرك كثيرا”" 4 (5”) كوني ومدنيان» «إمحبة مني (99) 
مدنيان» # وفتناك فتونا» )5٠0(‏ بصر-يء 3# واصطنعتك لنفسي-* (51) كونيء 
«إماغشيهم» (7/8) كونيء لإغضبان أسفا» (87) مدني الأولء وعدا 
حسنا (87) مدني الأخير”»» #ألقى السامري * (87) كوفي وبصر-ي ومدني 
الأول #(وإله موسى * (8) مدني الأول" » :9 موسى فنسي-» (8) كوفي 
وبصري ومدني الأخير» :9إليهم قولا» (894) مدني الأخيرء #إرأيتهم ضلوا» 
(؟4) كوفيء «ؤقاعا صفصفا# )٠١7(‏ كوني وبصر-يء 3 مني هدى 4 (177) 
مدنيان وبصريء 3# زهرة الحياة الدنيا# )١71(‏ مدنيان وبصري. 
وهي ألف كلمة وثلاثائة وإحدى وأربعون كلمة. وهي خمسة آلاف 
حرف 'وماكتان:واثنان و ريون بحر فا 
- قوله سبحانه : إطه» )١(‏ قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحفص. [وبكار 
عن أَبَان بن يزيد]”"» ويعقوبٌ بفتح الطاء والمهاء» وروى نافع إلا" ورشا"". 
ورشا”"» والعُمريٌ عن أبي جعفر بين الفتح والكسر فيهماء وقرأ أبو عمرو إلا أبا 


")١(‏ عليه السلام " : ساقط من (ر) و(م). 
(')ني (ر) و(ع) و(م) : سبعة عشر. 
(")ساقطة من (ر) و(م). 

(4)ساقطة من (ر) و(م). 

(5 )في (ر) و(م) : أول. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(8)ساقطة من (ر) و(م). 

(4 )في (ر) و(م) : الأزرق. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري /1١؟‏ 


أبا زيد وعبدَ الوارث» وورشٌ عن نافع بفتح الطاء وإمالة الهاء» وقرأ حمزة. 
والكسائي» وخلفء وأبو زيد عن أبي عمرو طريق الزهريء وعبدٌ الوارث إلا 
القرَّارٌ وَالمَصَلُء وأبو بكر كلاهماعن عاصم إلا الأعشى والبُرْحيّ 
بإمالته”". 

848- قوله تعالى : ما أنزلنا <799/ أ> عليك القرآن لتشقى» (5) [قرأ 
الجُحْفِي عن أبي بكر عن عاصم فيما رواه ابن ملاعب ما نَل عليك #]”'"برفع 
'“برفع النون [وتشديد الزاي وكسر.ها]”” على مالم يسم فاعله إالقرآن» 
رفع” 2 وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو طريق أب أيوب الخياط”' #إماتَرّل)ه بفتح 
النون والزاي وتخفيفها"”» «القرآن» رفع" [الباقون على نون العظمة ما 
أنزلنا عليك * بنون التعظيم”” 9 القرآن4 رفع] ”'' بوقوع الفعل عليه. 

- قوله تعالى : نودي يا موسى )١١(‏ قرأ”” " عبد الوارث عن أبي 
عمرو بإسكان الياء”” '"» الباقون بفتحهاء هذا في حال الإظهار» وكذلك يعقوب 
وأبو جعفر”"». فأما أبو عمرو إذا أدغم المتحرك فإنه يدغمها على أصله. 


(١)انظر‏ هذه المسألة في الأصول مع العليق على طرقها في الفقرة /911. 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(: )ني (ع) : بالرفع. 

(5)ساقط من (ع). 

0 والزاي وتخفيفها " : ساقط من (ر) و(م). 

(0)في (ع) : بالرفع» وهذه الرواية والتي قبلها شاذّتان. 

(8 )ني (م) : العظمة. 

(9)كذا وقع ما بين المعقوفين في (ب) و(ر) و(م)» ووقع في (ع) : الباقون 9#ما أنزلنا#على نون 
العظمة» 98 القرآنَ* بالنصب. 

١‏ )ني (ب) و(ر) و(م) : روى. 

.ةذاش)١1(‎ 
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-١‏ قوله تعالى : إطوى 4 )١1(‏ قرأ أبو زيد ويونس عن أبي عمرو بكسر 
الطاء» ومثله في النازعات”" »2١17(‏ الباقون برفع الطاء فيهماء وترّك تنوينها ابن 
كثير» وأبو جعفرء ونافع وبكّار” عن”' أبان بن يزيد" عن عاصم. في 
الموضعين””'» الباقون بالتنوين فيهما. 

5- قرأ حمزة, والَرْوَزِي عن المسيّبي 2( لأهلهٌ امكثوا» )٠١(‏ بضم الهاء وفي 
القصص )١9(‏ مثله"". يج 0 

7 - قوله تعالى : ب(وأنا اخترتك 4 )١1(‏ [قرأ حمزة» وججبكّة]”' عن الْمَمَّل 
عن عاصم #وأنَا» بفتح الهمزة وتشديد النون. اخترناك» [بالنون 
وخالالكت”عنان اقبظ مون العقليية] "رلا أن الأرزى عنم عير كيرت 
الهمزة'''"» [الباقون بفتح الهمزة من 9وأنَ]”" مخففة النون من غير ألف على 
لفظ واحد [:9اخترتك > بتاء المتكلم بعد الراء على لفظ الواحد] 9". 


(١)أي‏ بالفتح كالباقين. 

(7)كسر الطاء في الموضعين شاذة. 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(4)ساقط من (ب) و(ر) و(م). 

(0)" بن يزيد " : ساقط من (ر) و(م). 

(5)وبذلك قرأ أهل البصرة : أبو عمروويعقوب. 
(0)زيادة من (ع). 

(8)#انظر اختلافهم في قوله تعالى : إن أنا ربك * )١1(‏ في الفقرة 4774. 
(9)في (ر) و(م) : قرأ حمزة وأبو زيد. 

٠١‏ )في (ع): بألف. 

0ن (ر) و(م) : بالنون وونون على لفظ الخبر. 
(؟1)رواية الأزرق عن حمزة شادة. 

(1 )ني (ر) و(م) : الباقون بفتح الحمزة وبتاء. 
١ 5(‏ )ما بين المعقوفين ليس في (ر) و(م). 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 2 أ.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 4١؟:‏ 


4- روى الوليد بن حسّان عن يعقوب #يصدنك * )١7(‏ بسكون النون 

وتخفيفها”'" الباقون بفتحها وتشديدها. 

0- روى أبو حمدون عن الكسائي هي عصاي 4 (18) بالإمالة”". 

7- «إاشدد» (1") قرأ" ابن عامرء [والقطان عن أبي جعفر]” «أخي 

اددع تح الهمزة وقطعها في الحالين» الباقون بوصل الألف. ورفعها”" في 

7 - قوله تعالى : ©( وأشركه ني أمري 4 (7") قرأ ابن عامر [والقطان عن 

أبي جعفر] ”' بر وال لاود ياي لخر مي ا 

- قوله سبحانه : كل شيء خلقه» (50) روى ابن" رستم عن نصير 

عن الكسائي بفتح اللام”"» الباقون بإسكانها. 

4- قوله تعالى : :إني <799/ ب> أنا رباك )١7(:16‏ روى الوليد بن مسلم 

عن ابن عامر» وابن كثيرٌء وأبو جعفر» وأبو عمرو بفتح ال حمزة» الباقون بكسرها. 

- قرأ”” " أبو جعفر إلا العُمري”'' #ولُْتصنع على عيني 4 (79) بسكون 

اللام [والعين» الباقون بكسر اللام]””'' وفتح العين» [وعن ابن جَمّاز (عن أبي 
1" لوعي ]م 9 ي(ة) 

جعفر .2 1 


.ةذاش)١(‎ 

(؟)شاذة. 

(؟)ساقطة من (ر) و(م). 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(5 )ني (ع) : " وقطعها "» وكلاهما صحيح, لأن الابتداء بها على قراء الباقين يكون بهمزة قطع مضمومة. 
(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(0)وذلك في : 3 وأشركه #. 

()ساقط من (ر) و(م). 

(9)وذلك في : 9 خلقه 4 وهي رواية شاذة. 
0( )ني (ب) و(ر) و(م): روى. 

0 إلا الغمري " : ساقط من (ر) و(م). 
(١1١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ع). 
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7 قوله تعالى : #(مهدا): (01) قرأ أهل الكوفة» [ورَوح عن يعقوب]‎ - ١ 
إلا أَبَانَ بن يزيد أثبت ألما في‎ .223١( بفتح الميم وبغير ألف ها هنا وفي الزخرف‎ 
." الزخرف]”'. [الباقون بكسر الميم وألف]‎ 

7 - قوله تعالى : إلا نخلفه نحن (28) [روى التَّهُرواني القطان عن أبي 
جعفر]” [يزيد بن القعقاع]”'' بسكون الفاء وضم الحاء من غير بلوغ إلى الواوء 
الباقون برفع الفاء. 

5 - قوله تعالى : #(مكانا سوى 4 (08) قرأ ابن عامر. وعاصم غير جبَلَة 
عن القَضّلء وحمزةٌ» وخلف, ويعقوب وى » بضم السينء الباقون بكسرها. 
5 - قوله تعالى: يوم الزينة 4 (09) روى””' '' شبيرة عن حفص عن 
عاصمء وأبو أيوب الخياط” "© [عن أبي فين] "0 عن أن عمروه وَأنَانَ بن تغلت 
عن عاصم أيضاً””'' بفتح الميم””'2» الباقون برفعها. 


(')ساقط من (ب). 

(؟)كذا وقع» ومقتضى قواعد اللغة : الوجهان. 

(')ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» والمتواتر عن أبي جعفر أسكان اللام وجزم العين. 
(5)#انظر اختلافهم في قوله سبحانه : بتكل شيء خلقه 4 ]5٠(‏ في الفقرة /577. 
(5) ساقط من (ر) و(م)» والمتواتر عن روح (مهادا) انظر النشر (؟/ .)77١‏ 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(9)زيادة من (ب). 

(١)ساقطة‏ من (ب). 

(١1)ساقط‏ من (ع). 

(؟١1١)ساقط‏ من (ر) و(م). 

(11)ساقط من (ر) و(م). 

.ةذاش)١5(‎ 
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6- قوله تعالى : #فيسحتكم 4 (11) قرأ حمزة» والكسائي» وحفص”", 
وخلف. ورُويس عن يعقوبء [وهارون عن أبي عمرو]”" بضم الياء وكسر 
الحاء» الباقون بفتح الياء والحاء. 

- قوله تعالى : إن هذان4 (17) قرأ ابن كثير» والمَضّل طريق جَبَلة", 
جبَلّة:". وحفص إلا ابن شاهي بتخفيف النون وسكونها من #إن6» الباقون 
بتشديدهاء فأما #هذان» فقرأ” أبو عمروظ هذين »> بالياء» الباقون #هذان» 
بألف على الرفع» وشدد نونها مع الرفع ابن كثير. 

؟ - قوله تعالى : «(ويذهبا» (1) [قرأ أبَان بن يزيد عن عاصم (طريق 
ابن بكار) ”© بضم الياء] "2 وكسر الماء”"» الباقون بفتح الياء والحاء. 

8 - قوله تعالى : (فأجمعوا» (15) قرأ أبو عمرو إلا هارون وعبيداً عنه. 
وأبو حاتم وزيد عن يعقوب بوصل الهمزة وفتح الميم» الباقون بقطعها وكسر 
ل 

4 - قوله تعالى : إيخيل 6 (17) قرأ الوليد بن عتبة من طريق /"٠٠0<‏ > 
القاضي أبي العلاء والكارّزيني» والأخفش والتَعْلِبِي عن ابن ذكوان [عن ابن 
عامر]”. [والوليدٌ بن مسلم عن ابن عامر]”" أيضاً”" بالتاء» وكذلك روح 
وزيد عن يعقوب. [والأصمعيٌ عن أبي عمرو] ””» الباقون بالياء. 


(١)ساقط‏ من (ع). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)" طريق جبَلّة " : ساقط من (ر) و(م). 

()في (ب) و(ر) و(م) : قرأ. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(7)ما بين المعقوفين وقع في (ب) بالصيغة التالية : قرأ بكار عن أَبَان بن يزيد عن عاصم بضم الياء. 
الياء. 

(1)شاذة. 

(8 )في (م) مكانه بياض. 


يفف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


- قوله تعالى : تلقف ما صنعوا» (19) قرأ الوليد”'؟ بن عتبة من طريق 

القاضي أبي العلاء» وابنُ ذكوان عن ابن عامر برفع الفاءء الباقون بسكونهاء إلا 

أن حفصاً أسكن اللام» فأما في الأعراف )١117(‏ والشعراء (55) فأجمعوا على 

ضم الفاء فيهماء [إلا أن حفصا أسكن اللام فيهما وخفف القاف]”2» وشدد التاء 

ابن فلّيح والبَرّي إلا النتقاش. 

-0١‏ قوله تعالى : #كيد ساحر» (14) قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر 

السين وإسكان الحاء من غير ألفء الباقون #إساحر» بفتح السين وبألف 

بعدها وكسر الحاء. 

5- قوله تعالى : 9 آمنتم لد (11) روى ابن مجاهد عن قُنبل وابن الشّارب 
عن لزي وحفصٌ عن عاصمء ووش عن نافع. ورُويسٌ عن يعقوب على 

وابن أبي شُريج» ويعقوبٌ إلا رُويساً وزيداً» الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية 

١ 

من غير فصل بينهم. * كليو 

41477 - روى أب زيد من طريق الزهريء والكسائي عن أب بكر :3 ومن يأَنَهُ مؤمنا:(17/5) 

بسكون الحاء الباقون على مذاهبهم في الاختلاس والإشباع وصلتها بباء في اللفظ””. 

45- قوله تعالى : «إلا تخف دركاً) (11) قرأ حمزة» وأَبّان بن يزيد عن عاصم 

إلا تخفف 4 بإسكان الفاء من غير ألف قبلها”"» الباقون بألف مرفوعة الفاء. 


(1)في (ع) : والوليدٌ بن مسلم عنه. 

(؟)زيادة من (ب). 

(7)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(:)ساقط من (ع). 

(5)في (ع) : وسكن لامها حفص وخفف الفاء. 

(7)ساقطة من (ر) و(م). 

0 #انظر اختلافهم في قوله تعالى : 6( لأقطعن 46 :1 ولأصلبنكم 4 )72١(‏ في الفقرة 47546. 
(8)انظر الفقرة ١744‏ من الأصول. 

(9)ساقطة من (ر) و(م). 
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65 - [قوله تعالى : :3 لأقطعر: أصلد أ 
00 قوله تعالى : ©( لأقطعن 6. (١‏ ولأصلبنكم#] ”' )72١(‏ روى أبو خلاد 
د[عن إسماعيل ابن جعفر عن نافع # لأقطعن 4 «( و لأصابنكم #] 7" 
ل فيها فتم | ضة ماله : 4 
1 0 مع فتح الحمزة”" الباقون بالتشديد وضم الهمزة””. 
57- قوله تعالل : 98 قد أنئج: : 
ل عا جاء 2 32 عو 01 الى 
3 0 فة] صما بالتاء من غير ألف فيهن على لفظ الواحد. الباقون 
٠‏ ب> بألف ونون وحدّف الألف م: تكم» أ : 
أ 2 0ظ ٠‏ 00 ارت اهل 0 
وأبو جعفر» وهوالألف الذي [ بين الواووالعين] "2 ولم يختلفوا في «ونزّلنا» 
/1- قوله تعالى : جا 1 ا" ْ 
لولمسجال الإرجاعي الطوار ارين 000 قرا" لوازي مين أن 
عمرو:# الأيمن * بالخفض”». الباقون بالنصب. ْ 
-- قوله تعالى : :9 ذ قرأ 
7- قوله تعالى : #فيحل 4 (81) قرأ الكسائيء والوليد”" بن عتبة عن ابن 
ابن عامر بضم الحاء, الباقون بكسرها””". 0 
48 - قوله تعالى : : ف 
: قوله تعالى : ومن يحلل 4 (81) قرا الكسائي بضم اللام الأولى» 
٠. 8 |‏ ع ع 0 
باقون بكسرهاء وأجمعوا على كسر حاء :أن يحل 4 (8570). 
٠ه>:-ة‏ 5 5 957 37 5 .ا 
قوله تعالى : #(فأتبعهم فرعون» (28) قرأ هارون وعبيد الأصميٍ 
العلدنة50 0 1 ١‏ 0 . 
عن أبي عمرو بالوصل والتشديد' '» الباقون بالقطع وتخفيف التاء. 
(١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (ع). 
0م بين المعقوفين ساقط من (ع). 
()شاذة. 
(5)هذه الفقرة بكاملها ساقطة من (ر) و(م). 
(5 )في (ع) : بالألف والنون. 
(5 )ني (ب) و(ر) و(م) : " بين الواوين " وهوخطأ. 
(0)ي (ع) : روى. 
(8)شاذة. 
(4)ساقط من (ع). 
٠١‏ )في (ع) : " بكسرهما ". وهوخطأ. 
(0)ساقطة من (ع). 
(؟1)شاذة. 


ف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


-0١‏ قوله تعالى : على أثري »4 (684) قرأ رُويس عن يعقوب [وأَبَانُ بن 
تَغْلِبٍ عن عاصم]”"» والقَزَارُ عن عبد الوارث [عن أبي عمرو] '" بكسر.”" 
الهمزة وسكون الشاع الباقون بفتح الهمزة والثاء. 

- قوله تعالى : #موعدك بملكنا» (81) قرأ أهل المدينة» وعاصم - إلا 


ره 
0 


الممَصَل عنه من'' طريق جبَلَة”'» وابنَ شاهي عن حفص عنه ‏ ويونسٌ 
والأصمعي ومحبوب [الثلاثة عن أبي عمرو]”' بفتح الميم'"» وق رأحمزة. 
والكسائي. وخلف في اخحتياره» والخفافٌ عن أبي عمرو برفع الميم [والْمَضّل عن 
عاصم برفع الميم أيضاً] *» الباقون بكسر الميم”"؛ وهم ابن كثير» وابن عامر» 
زأقل الف [الا لق فار عرو امم 

40 - قوله تعالى : #إولكنا حملنا» (817) قرأ أهل العراق إلا حفصاً 
ورويساً وزيداً عن يعقوب ‏ بفتح الحاء والميم مع التخفيف. الباقون بضم الحاء 
وكسر الميم والتشديد. 

4- قوله تعالى : بم لم يبصر.وا به» (45) قرأ أهل الكوفة إلا عاصياً. 
والوليدٌ بن عتبة عن ابن عامر بالتاء» الباقون بالياء. 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)ساقط من (ع). 

")في (ع) : كسر. 

()ؤياةة من (ك): 

(5)" طريق جبَكّة " : ساقط من (ر) و(م). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(0)من :9 بملكنا». 

(8)ما بين المعقوفين زيادة من (ر) و(م). 

(9)في (ر) و(م) : بكسرها. 

(١)وكذلك‏ ابن شاهي كا في المستنير ص /ا/17 . 

(١1١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (ب) و(ع)» ووقع بعده في (ب) زيادة أخرى وهي : " عن أبي 
عمرو". وهي خطأً. 
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06 - قوله تعالى : #إلن تخلفه 4 (/41) قرأ ابن كثير» وأهل البصرة إلا الخفافَ 
والأصمعيٌ” /8١01<‏ أ> عن أبي عمرو بكسر اللام بمعنى لن نؤخره”", 
الباقون بفتح اللام بمعنى لن يغيب عنه. 

57- قوله تعالى : لنحرقنه 4 (91) قرأ الخُلُواني عن أبي جعفر بفتح النون 
وسكون الحاء وضم الراء» ورواه العُمري عن أبي جعفر”” بضم النون وكسر الراء مع 
مع [سكون احاءء الباقون بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء مع ]7 تشديدها. 
1١‏ - قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائيء. وخلف في اختياره» والوليد'” بن 
مسلم والوليد”" بن عتبة وهشام الثلاثة عن ابن عامر” إفنبذ ةب (97) 
بالإدغام, الباقون بالإظهار”. 

- قرأ أبو عمرو إلا اليزيدي في اختياره إتنفْخ في الصور )٠١7(‏ بنون 
مفتوحة وضم الفاء» [وروى هارون”"' عن أبي عمرو بفتح الياء]”” ". الباقون 
تعفر فوظة والقاء م يه 01 

49 - قوله تعالى : #إفلا يخاف ظلم| # )١1١7(‏ قرأ ابن كثير بغير ألف ساكنة 
الفاء» الباقون بألف مرفوعة الفاء. 


(١)ساقط‏ من (ر) و(م). 
(؟)في (ر) و(م) : بمعنى الإخلاف. 

(*)في (ع) خُرّف " جعفر " إلى : حفص. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 

(5)ساقط من (ع). 

(7)ساقط من (ع). 

(0)خرّف " عامر " في (ر) و(م) إلى : هشام. 

(6)تقدم ذكره في الفقرة 544 من الأصول. 

(9)ساقط من (ر) و(م). 

(١٠)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ر) و(م) في آخر المسألة بعد قوله : بفتح الياء. 
(١١)#انظر‏ اختلافهم في © ونحشر المجرمين: (54) في الفقرة 5576 . 


طرف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


- قوله تعالى : من قبل أن يقضى إليك وحيه )١١5(:6‏ قرأ يعقوب «(نَقَضِيَ * 
بالنون مفتوحة وكسر الضاد وفتح الياءء «(وحيّه 4 نصب”" الياء على تسمية الفاعل 
-١‏ قوله تعالى : وأنك لا تظم|ا» )١١9(‏ قرأ نافع» وعاصم إلا حفصاً 
[وَأَبَانَ بن تَغلِب ]”"» ومحبوبٌ عن أبي عمرو بكسر ال همزة» الباقون بفتحها. 
5- روى زيد عن يعقوب «إأفلم نهد )١1(‏ بالنون”"» الباقون بالياء. 
ع 4 مه 

7 - قوله تعالى : ##لعلك ترضى 4 )١170(‏ قرأ عاصم إلا حفصا [والمفضل 
من طريق جَبَلَّة]”» والكسائي بضم التاء» [الباقون بفتح التاء» وهم على 
مذاهبهم في الإمالة والتفخيم] ©. 
15- قرأ يعقوب 9 زهّرة )١17١(‏ بفتح الحاء الباقون بسكونها. 
6- قرأ" المُحْفِي عن أب بكر طريق ابن مُلاعب 9 وتُحشْر» )1١7(‏ بضم 
3 5 5 . (/) 1 )02 
بضم الياء # المجرمون* )١٠١7(‏ رفع 'على مالم يسم فاعله ". ْ 
57- قوله تعالى : 9 أولم تأتهم 4 (177) قرأ أهل البصر.ة إلا محبوبا عن أبي 

ع عي 5 هر م ع 5 هد مه 
عمروء وأهل المدينة إلا النْهْرَّوَانٍ عن أبي جعفر*. وحفصٌ والممَضّل كلاهما 
عن عاصم. والعباسٌ بن مرداس <01”/ ب> وابن حَوئْرَة كلاهما عن قتيبة 
وكذلك الزهراننٌ عن قتيبة بالتاء» الباقون بالياء. 


( )ني (ب) و(ع) : بنصب. 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(3)شاذة. 

(:)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(5)في (ع) : روى: 

(0)ني (ع) : بالرفع. 

(8)شاذة. 

(9)في (ع) : " عن أبي عمرو". وهوخطاأ. 
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17 - قوله تعالى'"': #بينة ما» (177) قرأ الجُعفِي عن أبي بكر" 
بالتنوين'"» الباقون رفع بغير تنوين”». 

4- قرأ" أبو حاتم عن يعقوب من قبل أن تُدَّل ونُخرّى) (171) بضم 
النون فيهم| وفتح الذال والزاي”" [الباقون بفتح النون فيهما مع كسر الذال] ". 
89 -الياءات المتحركة 

#إني أنست 4 .)٠١(‏ :إني أنا» (15). 9 إنني أنا الله4 .)١5(‏ لنفسي_ 
اذهب (51» 57). 8 ني ذكري اذهبا: (57» 57) فتحهن أهل الحجاز وأبو 
عمروء وأسكنهن الباقون. 

قوله”: لعل آتيكم : )٠١(‏ أسكنها أهل الكوفة ويعقوب. وفتحها الباقون. 
قوله”"': نودي يا موسى 4 )١١(‏ أسكنها عبد الوارث”''"» وفتحها الباقون. 
قوله'' '": ولي فيها» (14) فتحها حفصء والأعشى. والبُرْجِيء وأبو مروان 
عن قالون عن نافع» وأسكنها الباقون. 

قوله'"": إلذكري إِنَ» )١5(‏ ويسر_لي أمري 4 )١7(‏ إعيني إذ» (84) 
«اولا برأسي إني 4 (45) فتحهن أهل المدينة وأبو عمرو» وأسكنهن الباقون. 


(1" قوله تعالى " : ساقط من (ع). 

(')في (م) : عكرمة» وهوخطأ. 

(")شاذة. 

(؛ )ني (ر) و(م) : رفع من غير تنوين. 

(5)في (ب) و(ر) و(م) : قرأ. 

(7)ساقطة من (ب) و(ر) و(م)» ورواية أبي حاتم شاذة. 
(0)ني (ع) : الباقون بفتح النون فيهما وكسر الذال. 
(8)زيادة من (ع). 

(9)زيادة من (ع). 

.ةذاش)١(‎ 

(١1)زيادة‏ من (ع). 

(١1)زيادة‏ من (ع). 


للف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


[«أخي اشدد )"١(‏ فتحها ابن كثير» وأبو عمروء وأبو خليد عن نافع» 
واسكنها البافوق] 7 

قوله”'": ©( حشرتني أعمى 4 )١715(‏ فتحها أهل الحجاز» وأسكنها الباقون. 
قوله””: بألا تتبعني 4 (*47) فتحها أبو جعفر إلا العُمري”» والأزرقٌ عن 
ورشء وإسماعيلٌ بن جعفر عن نافع إلا ابن مجاهد. [وأثبت الياء فيها في احالين ابن 
كثير» وأبو جعفر إلا العُمريٌ”» وإساعيل إلا ابن مجاهد, ويعقوبٌ وابنٌ 
شاهي]”"'» تابعهم في الوصل أبو عمروء وورش. وقالون. والمسيّيء وابن مجاهد عن 
عن إسماعيل: [والعُمريٌ عن أبي جعفر]””"» وروى الغضائري عن ابن مجاهد أنه 
قال: ما حفظت عن قنبل في الوقف شيئاً على ما ذكره الأهوازي عن الغضائري. 
قوله : © بالواد الملقدس* )١١(‏ وقف عليه يعقوب بالياء وني ©« الطامة !) 
(11) مثله» وكذلك ذكره <07/ أ> ابن مجاهد عن [أبي بكر بن عياش] 0 
طريق””' الكسائي, وقياسه #بالواد الأيمن©*"". 

[والله ولي التوفيق]'"". 

- ذكرالإدغام الكبيرلأبي عمروفي هذه السورة''' 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(؟)زيادة من (ع). 

(9)زيادة من (ع). 

(5) إلا الغمري " : ساقط من (ر) و(م). 
(0)" إلا الغمري " : ساقط من (ر) و(م). 
(7)ما بين المعقوفين ساقط من (ع) وحدها. 
(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(8)سورة النازعات. 

(4)في (ر) و(م) :" أبو بكر بن مجاهد ". وهوخطأ. 
٠١(‏ )ني (ر) و(م) : عن. 

(١١)سورة‏ القصصء الآية .5٠١‏ 
(10)زيادة من (ع). 
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وإفقال لأهله( ٠‏ لإنودى يا موسى» .)١١(‏ وإقال رب اشرح) (50). 
كي نسبحك كَثي را # (78) ٠‏ إونذكرك كيرا (04 «إإنك كنت» (00. 
© ولتصنع عَلى » (89) إلى أمك كي ( 06 ٠‏ لإقال لا تحافا» (47) .قال 
رَبنا4 (00). الذي جعل لّكم 4 (01). قال نّم موسى 6 (11). «اليوم 
تن (15). «إكيد سَاحر (59). «إالسحرة شّجدا (070 «آذن أكم» 
07/1) . «ليغفر لَّنا (08/7 . «ولقد قال هّم4( .أن تقول لاي (/ة). 
#أعلم بم يقولون» (4 4 .«إلا من أذن لَه( ٠).#يعلممَّابين‏ 
أيديبم» )١١١(‏ .إلى آدم من قبل )١١5(‏ .#قال رب لم حشر-تني »# 


.)1١(‏ ربك قبل 04"( )2 . «النهار لّعلك) ( ]١‏ .#نحن نّرززقك© 
(؟18). 


[فذلك سبحة وعشروق موضعا] ”7 

١‏ - ذكرإمالات قتيبة في هذه السورة 

بالواد» (؟١)‏ ثمال. #مآرب» (18) أماله لطيفة على ال همزة. من آياتنا» 
(5؟) ثمال. :بالساحل 4 (79) ثمال. إبآية من ربك »* (/51) ثمال”. ني 
كتاب 6 (27) تمال. ملإمن نبات 6 (27) تمال. #إلآيات» (: 5) تمال. #إمن 
خلاف» (21) ثمال. :9 بعبادي * (/7/1) ثمال. لإعاكفين» (411) ثمال. 
«إعاكفا4 (417) مُلَطّف. بإيوم القيامة) )1١14:1١1:1٠١(‏ تمال. إعن 
الجبال 4 )٠١5(‏ ممال. 9 لآيات 4 )١18(‏ ثمال. في مساكنهم» )1١8(‏ ثمال. 


(١)في‏ (ب) و(ر) و(م) : ما في هذه السورة من الإدغام الكبير لأبي عمرو. 

(؟)سقط هذا الموضع من النسخ جميعها. 

(*)في (ر) و(م) : " فذلك ستة وعشرون موضعا ". والأوفق لاختيار المصنف ما أثبته» على اعتبار 
عدم عد #(هو رسع #6 (48) كما جاء في الفقرة 601 من الأصولء وإن كان الراجح عذه. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 


زف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


وأمال الكارّزيني السامري 4 (25 1 و« ياسامري» (405). و« لساني * 
20200 


(١)وأمال‏ الكارّزيني أيضا :لزاما» .)١1١9(‏ انظر الفقرة 4757. 
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- ذكر ضمالميمات لنصير في هذه السورة 

#آتيكمٌ منها» .]٠١(‏ #قال لهم موسى (11). #آذن لكمْ إِنّهي (01). 
#فغشيهمٌ من (51). وهذه ضمها ابن رستم دون غيره ول يعتد بالفاء”"© 
الزائدة.:9 قال هم أولاء» (8). «9أم أردتم أن» (87). #إبينهمٌ إن لبثتم إلا 
عشرا» .)١٠١7(‏ «9لبثتم إلا يوما» (5 .)23١‏ :9لهم ذكرا» ١١7(‏ ). (قبلهم من 
القرون» .)١58(‏ 


(1)في (ع) " بالهاء "» وهوتحريف. 
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“5غ - سورةالأنبياء صلوات الله عليهم''' ١‏ مكية ) 


وهي أربعة آلاف وثمان وخمسون حرفا. 

وهي ألف كلمة ومائة كلمة”" وثمان وستون كلمة. 

وهي مائة واثنا عشر آية كوفي وأحد عشر آية مدنيان وبصري. 

اختلافها آية واحدة /1١7<‏ ب> بإما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم 4 (17) كوني. 
465- قوله تعالى : #قل ربي يعلم القول» (5) قرأ حمزة"'" والكسائي 
وحفص لقال رب * بألف على الخبر الباقون بقل * على الأمر. 

0- قوله تعالى : إلا رجالاً نوحي 4 (7) قرأ حفص عن عاصم إلا ابنَ 
شاهي [وأَبَانَ بن تَغْلبِ عوك والأصمعيٌ عن أبي عمرو]” بالنون ومن 
رسول إلا نوحي 6 (70) بالنون وكسر. الحاء فيهماء تابعهم”" حمزة والكسائي 
وخلف في الثاني» الباقون بالياء وفتح الحاء فيههما على أصولهه'" في الإمالة 


7- قوله تعالى : #أوم ير الذين كفروا» )7١(‏ قرأ ابن كثير بغير واو”) 
والباقون بواو. 


١(‏ )في (ع) : عليهم السلام. 
(؟)ساقطة من (ر) و(م). 

(*) وخلف في اختياره. 

(4)ساقطة من (ب)» وتأخر " أَبَانََ بن تَغْلِبٍ " في هذه النسخة بعد " أبي عمرو". 
(5 )ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)في (ر) و(م) : تابعه. 

(0)ني (ب) : وهما على أصولم). 

()#انظر اختلافهم في قوله تعالى : :3 لا يعلمون الحق 2 (5 7) في الفقرة 57/5 . 
(9)وذلك في «9أولم 4. 
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- قوله تعالى : #وإليه ترجعون» (7"5) روى الخفاف وعصمة عن أبي 
عمروء والتَعْلِبي عن ابن ذكوان عن ابن عامر بفتح التاء وكسر. الجيمء إلا أن 
الخفاف بالوجهين. الباقون برفع التاء وفتح الجيم [التَْلِبي خالف أصله ها هناء 
الباقون على أصوهم”"'1]» [إلا يعقوب فإنه فتح التاء وكسر. اجيم والخفاف في 
أحد وجهيه. 

قوله : إرآك) (77) وهزوا» (7") ذكرا". 

4- قوله تعالى : #سأريكم آياتي 4 (/737) قرأ أبَان بن تَعْلِبِ بفتح الياء من 
«(آياتي ””] 6 

4 - قوله تعالى : ولا يسمع الصم (50) قرأ ابن عامر بتاء مرفوعة' . 
#الصمّ4 نصب”» وقرأ ابن جُبير عن اليزيدي عن أبي عمرو«!و لا يُسمع 4 
بياء مضمومة وكسر الميم؛ (الصمٌ 74" نصب «9الدعاء 4 (55) رفع]” ومثله 
ومثله في النمل' »)8١(‏ قرأ ابن كثير والعباس عن أبي عمرو بياء مفتوحة2 
وفتح الميم» إالصمٌ» رفع فيهن”''. [وني النمل (80) والروم]”"" (07), 


.١5٠5 الفقرة‎ رظنا)١(‎ 

(0)في (ب) : " ذكر ". وانظر ذكر هاتين المسألتين في الفقرتين على الترتيب 215715 7077. 
()المراد الياء الثانية» وستأتي في الياءات المتحركة من آخر السورة» وهي قراءة شاذة. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)مع كسر الميم. 

(6 )ني (ع) : بالنصب. 

(10)سقطت من (ع). 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(9)رواية ابن جبير شاذّة في الموضعين. 

' )في (ع) : " مضمومة‎ ٠١( 
(10)زيادة من (ر) و(م).‎ 
(؟1)ساقط من (ر) و(م).‎ 


0 


؛ وهوخطأء وفي (ر) و(م) : منصوبة. 
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الباقون ها هنا بياء مفتوحة» «الصمٌ»* رفعء وفي النمل والروم بتاء مرفوعة 
مكسورة الميم ##الصم * نصب فيههم|. 

- قوله تعالى : #مثقال حبة4* (/417) قرأ أهل المدينة #مثقال» بالرفع 
وكذلك في لقمان »)١7(‏ وافقهم محبوب عن أبي عمرو. الناقون بالنضت 20 
-0١‏ قوله تعالى : إفجعلهم جذاذا» (08) قرأ الكسائي. وَالجُعْفِي عن أبي 
5- قرة”" يونس عن أبي عمرو#ويضع الموازين» (57) بالياء بإفلا 
تَظلم 4 (57) بفتح التاء إنفساً» (87) بالنصب"" والتنوين”؛ يعني الموازين 
الموازين لا تظلم نفساء الباقون ##ونضع *# بالنون فلا تظلم * بضم التاء 
سس رقع عل اال ريسم فاعلة. 

7 - قوله تعالى : <7077/ أ> 9( أتينا بها (51) قرأ يونس عن أبي عمرو بضم 
الحمزة وكسر التاء'” على مالم يسم فاعله”""» الباقون بفتح المحمزة والياء”" . 

على تسمية الفاعل. 

5 - [قوله تعالى : ##ثم نكسوا» (10) روى أبو حازم والأخفش كلاهما 
عن هشام عن ابن عامر بالتشديد في الكاف*. الباقون بتخفيفها]". 


(١)#بقي‏ في الآبة موضعان محتلف فيهماء انظر الفقرتين 255/45 "57/17. 
(')ني 42 :روى: 

(7)ساقطة من (ع). 

(5)ساقط من (ب) و(ع2» ورواية يونس شاذة. 

(0)" وكسر التاء " : ساقط من (ر) و(م). 

10)شاذة. 

(/ا)ساقطة من (ر) و(م). 

(6)شاذة. 

(9)ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
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06- قوله تعالى : لتحصتكم ‏ (60) قرأابن عامرء وأبو جعفر”", 
5 6 اه 1 0 00 007 
وحفص عن عاصم. [والْجعْفِيّ عن أبي بكر ]”'» والقرشيٌ والقرازعن 
عبدالوارث» [وهارونُ عن أبي عمرو]”' [بالتاء» وقرأ عاصم إلا حفصاً عنه. 
2 3 1 85 0 3 
000 ا عن أبي عمروء وكذلك]” ( لعفي ومحبوب 6 أرقن 
أيضنا""") :عيذ الوارف إلأ القرق "" والقزاز عنهه وروي عح يعقؤنية تالتون» 
00 ا 1 : 
بالنونء الباقون بالياء» وروى محبوب” ' عن أبي عمروء والأخفش عن هشام عن 
عن ابن عامر بالتشديد وفتح الحاء؛ الباقون بإسكان الحاء وتخفيف””" 

الصادة , 

65- روى أبو خلاد عن إساعيل بن جعفر عن نافع لا يعلمون الحق» 
)١5(‏ برفع القاف. الباقون بفتحها. 

/1 - قوله تعالى : ب(نقدر عليه (87) قرأ يعقوب بالياء وضمها وفتح الدال 
. لام بسع 6 ع ١١‏ 7 5 
وتخفيفها"” '» وقرأه الْجُعَفْي عن أبي بكر عن عاصم” ' طريق ابن ملاعب [بالنون 


"١‏ وأبو جعفر " : ساقط من (ب) و(ع). 
(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(")ما بين المعقوفين ليس في (ر) و(م). 
(5)ليس في (ر) و(م)» وهي رواية أخرى عنه غير التي ذُكرت آنفاء انظر البستان ص 54/8. 
(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(5)في (ب) و (ر) و(م) : عن أبي عمرو. 
0)زيادة من (ب). 

(4)ساقط من (ر) و(م). 

(9)سقط من (م). 

٠١(‏ )ني (ع) : " وتشديد ". وهوخطأ. 
(١١)شاذة.‏ 

(؟1 )ني (ب) و(ر) و(م) : مع التخفيف. 
عن عاصم " : زيادة من (ع). 
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وضمها وفتح القاف وتشديد الدال مع كسر.ها]”"». الباقون بالنون وفتحها 
وسكون القاف وكسر الدال و تخفيفها. 

4- قوله تعالى : ننجي المؤمنين» (88) ق رأعاصم إلا حفصاً عنه. 
وهشاة”"' وابن ذكوان عن ابن عامر» وهارونٌ وعبيد وأبو زيد ويونس الأربعة 
عن أبي عمروء والشَيّرَّريَ عن الكسائي بنون واحدة مشددة الجيم ساكنة الياء. 
الباقون ويعقوب بنونين خفيفة الجيم. 

49- قوله تعالى : :3 إن هذه أمتكم أمة واحدة4 (47) قرأ هارون والجُعْفِي 
عن أبي عمرو بالرفع فيهم”" الباقون بالنصب فيهما. 

- قوله تعالى : ##رغبا ورهبا» (40) قرأ اللؤلؤي وهارون وأبوزيد 
ويونس الأربعة عن أبي عمرو /٠٠<‏ ب> بإسكان الماء والغين فيهم””, 
الباقون بفتح الحاء والغين فيهما. 

-0١‏ قوله تعالى : إوحرام على قرية 4 (40) قرأ حمزة» والكسائيء وأبو 
بكر إلا التَقَارَ عن الأعشىء وجَبَلَة عن الْقَضَلء وعبدُ الوارث عن أبي عمرو. 
وحمادٌ وعصمة كلاهما عن عاصم بكسر ا حاء من غير ألف. الباقون :#وحرام» 
بفتح الحاء وبألف"2. 


(١)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ر) و(م) بنحوآخرء ونصه " كذلك إلا أنه فتح القاف وشدد الدال". 
أي أنه قرأ (يُقَدّر)ء وتلك قراءة أخرى تختلف عم في النسخ الأخرى المثبتة أعلاه» ورواية 
الجعفي على أمهما شاذة. 

(؟)ني (ع) : " وهاشم ". وهوخطاأ. 

()المراد : «(أمةٌ واحدةٌ4» وهي قراءة شادّة. 

(؟)شاذة. 

(5 )ني (ع) : وألف بعد الراء. 
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5 - [قوله تعالى : إذا تحت 47(4) ذكر”'"» 9 يأجو- ومأجوج» (45) 
ذكر بها . 

1 - قرأ”” أبو شبل عن أبيه عن الصبّاح بن دينار عن حمزة”'“ «إينسلون » 
(47) بضم السين”". الباقون بكسرها] ". 

4- قوله تعالى : يوم نطوي السماء» (5 )٠١‏ قرأ أبو جعفر يزيد”" 
المدني”" [وأبو جعفر الرّؤامِي] ايوم تَطوّى 4 بالتاء وضمهاء 9 السماء * رفع 
رفع على مالم يسم فاعله. الباقون «إنَطوِي* بالنون وفتحهاء :#السماء» 


فيه 


١ 1 0‏ عع 3 َه مس 
06- [قوله : إلا يحزنهم #]”" )٠١7(‏ قرأ أبو جعفر والشَيّرّرِي عن 
الكسائي لا تُحزنهم * بضم الياء وكسر الزايء الباقون بفتح الياء وضم الزاي. 
[وجَرَم النون العناس هر أن 0007 


(١)ساقط‏ من (ع)» وقد ذكر اختلافهم في هذا الحرف في الفقرة 04 .7٠٠‏ 

(؟)انظر الفقرة 4 500. 

")ني لع): روى. 

(5)ل يسبق ذكر هذا الإسناد قبل ذلك في هذا الكتاب» والصبّاح ابن دينار هوأبو بشر الكوفي» أحد 
المكثرين عن حمزة» روى القراءة عنه عرضا عبد الرحمن بن واقد 0 الواقدي. انظر غاية النهاية 
لابن الجزري ١‏ / رف 

وأما أبو شبل فهوعبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد. سبق التعريف به وبأبيه في الفقرة .9١‏ 

(0)قراءة شاذة. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(0)زيادة من (ب). 

(8)ساقط من (ع). 

(9)ساقط من (ر) و(م). 

٠١(‏ )نف (ع) : بالنصب. 

10 ١)ساقط‏ من (ع). 

(١١)رواية‏ العباس شاذة. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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57- قوله تعالى : تكطي السجل * (5 )٠١‏ قرأ محبوب عن أبي عمرو 
بإسكان الحيم خفيفة اللام''"» الباقون بكسر اليم مشددة اللام. 

17 - قوله تعالى : #للكتب» (: )٠١‏ قرأ حمزة. والكسائي. وخلف. 
وحص عن عاصم: [وَالْمَمَّلُ عنه طريق الرهاوي] '" ل«للكُتبِ» بضم 
الكاف والتاء من غير ألفء الباقون [:9 للكتاب * بألف] ". 

4- قوله تعالى : قال رب احكم» )١١7(‏ قرأحفص [وآيَان بن 
تغلب ]'''«اقال» على الخبرء #إربٌ احكم » بغير ياء” مع الباء» وكسر الباء مع 
مع كسرة الحمزة في الوصلء وقرأ أبو جعفر لإقل 4 على الأمرء «إربٌ احكم» 
برفع الباء على الأمر””'' مع رفع الحمزة من احكم6'"» وقرأ زيد وأبو حاتم عن 
عن يعقوب «قل » على الأمر رب بإثبات الياء وفتحهاء وفتح ال همزة 
وقطعها من أحكمٌي» وفتح الكاف وضم الميم ري أحكَم 74 الباقون 
«إقل» على الأمر بإربٌ احكم» بغير ياء مع الباء وكسر. الهمزة في الوصل 
والابتداء بها بالرفع إذا انقطع النفس. 

89- قوله تعالى : على ما تصفون» )١١7(‏ قرأ المَمَّل عن عاصمء 
وَالتَعْلِبِنُ والداجوني جميعاً عن ابن ذكوان على /١١<‏ أ> ما يصفون» 
بالياء» الباقون بالتاء. 


.ةذاش)١(‎ 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

("؟)في (ع) : بكسر الكاف وألف. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5 )في (ر) و(م) : " ألف ". وهوخطأ. 

5" على الأمر " : ساقط من (ب) و(ر) و(م). 

(0)وذلك حالة الوصل أيضا. 

(0)" ارب أَحكَمُ» " : ليس في (ع)» وما رواه المصنف عن زيد وأبي حاتم قراءة شاذّة. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري 4؟1؟ 


-الياءاتالمتحركة 
«(إني إله): (19) فتحها أهل المدينة وأبو عمرو وأسكنها الباقون. 
[#سأوريكم آياتي4 (/1) قرأ أبَان بن تَغْلِب بفتح الياء] 7". 
#إذكر من معي * (5 7) فتحها حفص وأسكنها الباقون. 
قوله : (مسني الضر 6 (87) أسكنها حمزة إلا العَبّسِء وفتحها الباقون. 
[:#عبادى الصالحون» )٠١0(‏ أسكنها حمزة» وفتحها الباقون]”". 
#وإن أدري أقريب* )٠١9(‏ وني سورة الجن (75) فتحهم'" الوليد بن عتبة 
عن ابن عامر”“وأسكنه) الباقون. 
ري أَحكّم) )١١7(‏ فتحها أبو حاتم وزيد كلاهما عن يعقوب. 
1 -اليياءات'''المحذوفات 
فلا تستعجلون4 (37”), #فاعبدون» (275 947) موضعان. أثبتهن” في 
الحالين يعقوبء وحذفهن”* في الحالين”' الباقون. 
5- ذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو في هذه السورة” '' 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» ووقع في (ب) بنحوهء ونصه : " 9 سأوريكم آياتي 4 بفتح 
الياء أبَانَ بن تَغْلِبٍ "» وقد سبق ذكر هذا الرواية وبيان أنها شاذّة» وذلك في الفقرة 4571/4 من 
هذه السورة. 

(#)سايرج العدرقن ناف تن وه 

(*)في (ب) و(ر) و(م) : فتحها. 

(؟)شاذة. 

(5)سبق ذكر هذا الرواية وبيان أنها شاذة» وذلك في الفقرة 594 من هذه السورة. 

(5)زيادة من (ع). 

(0)ني (ع) : أثبتهما. 

()ني (ع) : وحذفههم. 

(9)" في ا حالين " : ساقطة من (ع). 

٠١‏ )ني (ر) و(م) : " إدغام أبي عمرو في هذه السورة " وفي (ب) : إدغام أبي عمرو في هذه السورة الكبير. 
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«يعلم ما بين» (38). #إذكر رَبهم» (17). 8لا يستطيعون نّصر-» (41). 
«إذ قال ليه (205). «إقال لّهد4 (05). «إيقال لَّه4 (10]. ويعلم ما 
.)11١(‏ 

فذلك سبعة”'' مواضع. 

٠‏ - ذكرإمالات قتيبة في هذه السورة 

#للناس» )١(‏ ثمال. إأحلام» (0) تمال. «لإخامدين» (15) ثمال. 
لاعبين (15) ثمال. بإفاعلين4 (17) تمال. على الباطل (18) ثمال. 
«إزاهق » (18) ثمال. لاعن عبادته» )١19(‏ ثمال. عن آياتها» (7") ثمال. 
«إآياتي 4 (/1") مثله. يمن أطرافها 6 (؛ 5) مُلَطّف. حاسبين 4 (87) تمال. 
«إعالمين 4 (01) تمال. إعابدين 4 (27) تمال. من الشاهدين 4 (27) تثمال. 
«إفاعلين (94:74/. 5 )٠١‏ ثمال. #إعابدين »4 )1١7177(‏ ثمال. 
«إشاهدين 4 (728) تمال. إعالمين4 )8١1(‏ مُلَطّف. «اللعابدين4 (85) تمال. 
«وإسماعيل 4 (0) مُلَطّف””. «إمن الصابرين 4 (80) تمال. في الظلمات » 
(80) مُلَطّف. «الوارثين» (89) تمال”". «أمة واحدة» (47) تمال. 
#واردون4 (48) تمال. #عبادي) )٠١5(‏ ثمال. خالدون» (49. )1٠١١‏ 
تمال. وأمال الكارّزيني اخيرات 4 (40). 

- ذكرضمالميمات لنصير في هذه السورة 

وهم يلعبون»4 (75). (مثلكم أفتأتون» (7). «(وأنتمٌ تبصر-ون © (7). 
«إقبلهمٌ من قرية4 (1). «(أفهمٌ يؤمنون» (5). لإذكركمٌ <04/ ب> أفلا» 
.)2١(‏ إذا هم منها» .)١١(‏ 9#لعلكم تستلون 4 (17). «هم ينشر_-ون * 


ا 
(؟')ساقطة من مر( و(م). 
(")ساقطة من (ر) و(م). 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ د.إبراهيم بن سعيد الدوسري 5151١‏ 


.)5( © #ووهم من‎ .)١5( 4 #ؤوهم يسئلون » (70). #زفهم معرضون‎ .)3١( 
منهم إنى إله* (79). #لعلهم مبتدون* (31). وهم كافرون 4 (757). إن‎ 9 
كنتمٌ صادقين» (7"8). بولا همٌ ينصر_ون»”" (079). «إولاهمٌ ينظرون»‎ 
.)57( منهم ما كانوا (51). «(أم لهم آلهة 4 (57). ولا هم منا»‎ 98 .)50( 
.)07( وهم من الساعة» (59). وإكنتم أنتم» (5 5). بإعلى ذلكم من‎ 
.)57( #لعلهم إليه» (08). :لعلهمٌ يشهدون 4 (51). بلإفسألوهم إن‎ 
.)60( إنكم أنتم » (54). :إن كنتم فاعلين (18). 9 فهل أنتمٌ شاكرون:‎ 
* #لهم حافظين * (67). #ومثلهم معهم » (865). 8 إنهم من الصا حين‎ 
:(أمتكم أمة» (47). #إربكم فاعبدون: (47). وهم من كل »؛‎ .)87( 
«إفهل أنتم‎ .223١7( الذي كنتمٌ توعدون‎ .)2١1( يؤلهمٌ منا‎ .)45( 
.)3١8( مسلمون»‎ 


4 5 و م 1 ِ 
فذلك تسعة وثلاثون” ' ميا. 


(١)سقط‏ هذا الموضع من النسخ جميعها. 
(5)في (ب) و(ع) : " ثانية وثلاثون "» ومقتضى قواعد مبيات نصير عند المؤلف في هذه السورة أنها 
إحدى وأربعون مياء وذلك بِعَدَّ من ربهمٌ محدث 4 (7) و رهم معرضون »4 (57). 
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0 - سورة الحج 

مدنية, وقيل : مكية"'". 
وهي خمسة آلاف وماثة خمسة”" وسبعون”" حرفا. 
وهي ألف كلمة وماتتان وإحدى وتسعون”'' كلمة. 
وهي سبعون وثان آيات كوفي» وسبعون وست آيات مدنيان» وسبعون وخمس 
بصري. 
اختلافها ثلاث آيات : ##رؤوسهم الحميم # )١9(‏ كونفيء #بطونبهم والجلود» 
]٠١(‏ كوفيء بإوقوم لوط» (57) كوفي ومدنيان. 
75- قوله تعالى : #وترى الناس سكارى وما هم بسكارى (1) قرأ حمزة 
والكسائي وخلف بفتح السين وبغير”” ألف بعد الكاف فيههماء الباقون 
«إشكّارى © )١(‏ بضم السين وبألف بعد الكاف. وكذلك «#بسكارى *#» وهم 
على أصولهم في الإمالة والتفخيه”". 
- قوله تعالى : «( أنه من تولاه فأنه* (5) قرأ الجُعْفي عن أبي عمرو بكسر 
الحمزة فيه”"» الباقون بفتحها فيهما. 
- قوله تعالى : إونقر في الأرحام»» «ثم نخرجكم 4# (0) قرأ الحلبي عن 
عبد الوارث؛ والقَضَّلُ عن عاصم /٠0<‏ أ> بنصب الراء والجيم في الكلمتين0, 


(١)قال‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 7١19 /٠١‏ :" وقال الجمهور : السورة مختلطة» منها المككي 
ومنها المدني» وهذا هوالأصح ". 

(؟)ساقطة من (ع)» ووقعت في بقية النسخ هكذا " خمسة "بدون واوالعطف. 

")ني (ع) : وستون. 

(5)في (ع) : وسبعون. 

(5)ني () و(م) : " بغير"» بدون واوالعطف. والمؤدى واحد. 

(5)المراد بالتفخيم هنا الفتح ضد الإمالة. 


(1)هذه الرواية شاذة. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 537 ؟ 


الكلمتين”"» الباقون برفعهماء [ومعهم خلف عن أب زيد عن الْمَضّل إلا أنه 
فتح الراء ورفع الجيم» وروى]”" [أبو زيد (عن أبي عمرو) ”" طريق الزهري 
نشكا اجيم من ف[ نخر جك ]0 كن 

4- قوله تعالى : ب(فلينظر» )١9(‏ روى القُرشي والقَرّاز عن عبد الوارث 
عن أبي عمرو بفتح”" اللام”. الباقون بسكونها وكلهم أسكنوا راءها. 

5- قوله تعالى : #اهتزت وربت 6 (0) قرأ أبو جعفر [يزيد بن القعقاع]!") 
القعقاع]”" المدني””' :9وربات» بهمزة مفتوحة بعد الباء”'' وفي حم » 
السجدة””'" (29) كمثلء [إلا أن الُلُوانٍ وال هاشمي والعُمَري عنه”"" ليوا" 
الهمزة”"]” " الباقون #وربت * بغير همز”"". 


(1)" في الكلمتين "» زيادة من (ب) و(ع)» ورواية النصب هذه شادّة. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ر) و(م). 

(")ما بين الحلالين زيادة من (ع). 

(:)إسكان الجيم رواية شاذة. 

(5 )ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

5 انظر اختلافهم في قوله تعالى : ##وربت 6 (0) في الفقرة ١٠/ا4.‏ 

(0)في (ب) و(ع) : " بكسر". وهوخطأء والمثبت موافق لما في المستنير ص 184 والبستان ص 707. 
ا 

(8)شاذة. 

(9)زيادة من (ب) و(ر) و(م). 

(١٠)زيادة‏ من (ع). 

١١(‏ بعد الباء " : ساقط من (ع). 

(6١)سورة‏ فصلت. 

(1)ساقطة من (ب). 

)قت نا 

(15)أي سهلوا ال همزة فيها بين بينء والتسهيل فيها رواية شاذة. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
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-0١‏ روى زيد [طريق القاضي أبي العلاء]”" عن يعقوب. وأَبَانُ بن تَغْلِبٍ 
عن عاصم :9 خاسرٌ الدنيا والآخرة» )١1١(‏ بألف قبل السين ونصب الراء” 
«والآخرة» بخفض التاء”'» الباقون ب خَيرٌ-» فعل ماض”' بغير ألف 
والآخرة» بنصب اطاء المنقلبة في الوصل تاء. 

اقول سان :لثم ليقطع 6 )1١(‏ 7# 20 لم ليقضوا» (29) قرأ ابن 
0 وأبو عمرو إلا اللؤلؤيّ» وورش عن 5 وَالْمَعَلُ عن ا 
ورُويسٌ عن يعقوب بكسر اللام فيهماء وافقهم'" قنبل عن ابن كثير [والهاشميٌ 
عن أبي جعفر (في)”" إليقضوا »7 ووافقهم في #ليقطع > البَّري عن ابن كثير 
طريق عبد القاهر] ””'" إلا أن الكَارَزِيني روى”"' عن الوليد بن مسلم [والوليد 
بن عتبة كلاهما”' ''عن ابن عامر بسكون اللام] ". 

- قوله تعالى : ##وليوفوا»» #وليطوفوا» (759) قرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر [والشمونٌ عن الأعشى. عن أبي بكر] عن عاصم بكسر. اللام» 


(١)في‏ (ر) و(م) : بغير ألف ولا همز. 

(7)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(9)" ونصب الراء " : زيادة من (ر) و(م). 

(:)هذه الرواية شاذة. 

(5 )ني (ر) و(م) : ماضي. 

(5* انظر اختلافهم في قوله تعالى : :3 فلينظر 6 )١5(‏ في الفقرة 9 .41١‏ 

(0)ني (ب) : وافقهما. 

(8)ما بين الهلالين تكملة يقتضيها السياق. 

(9)اعتبر ابن الجزري في النشر ١‏ / 77" رواية ا ماشمي عن أبي جعفر انفرادة» فلم يعوّل عليها. 

٠١(‏ )ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)؛ ووقع في (ب) على النحوالتالي : والهاشميٌ عن أبي جعفر 
أيضا إلا البزي عنه طريق عبد القاهر في 9# ليقضوا». 

(١1)ليس‏ في (ر) و(م). 

لسكا لانت 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5١)وقع‏ في (ر) و(م) : " والشمونٌ عن الأعشى والوليد بن عتبة عن ابن عامر عن أبي بكر بسكون 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ د إبراهيم بن سعيد الدوسري 50 ؟: 


الباقون بإسكاءهاء [إلا أن أصل”" قراءة أبي بكر عن عاصم تشديد الفاء من 

#وليوفوا#]”"» ولا خلاف بين الجماعة أن'" الابتداء بن مكسوراتء وقرأ 

عاصم إلا حفصاً عنه بفتح الواووتشديد الفاء» الباقون بإسكان الوا ومففة الفاء. 
5 - قوله تعالى : #(ولؤلؤا» (71) قرأ أهل المدينة» وعاصم [إلا ابن شَتْبُوذ 

4 4 اع 8 5 0 . 3 ع 

عن المفضل ]'» وأبو حاتم عن يعقوبء وأبو جعفر الرُؤامبي عن أبي عمرو 

بالنصب هنا وفي فاطر (077» وافقهم بقية أصحاب يعقوب هنا حسبء وقرأ 

هارون ومحبوب عن”" أبي عمروء وَالمُعْفيٌ عن أبي بكر بالخفض هنا وبالنتصب 
في فاطر» وقرأ يعقوب بالخفض في فاطر. 

65- قوله تعالى : سواء العاكف 4 )7١90(‏ قرأ حفص [وأَبَان بن تَغْلِبٍ] ) 

ع م 2 5 

عن عاصمء وابو زيد /7١0<‏ ب> عن المفضل» وزيد عن يعقوب,. ومحبوبث 
عن أبي عمروء وأبو أيوب عن أبي زيد عن أبي عمروء وَالجُعْفيَ عن أبي بكر عن 
عاصم بالنصب والتنوين”" الباقون بالرفع©. 

[وكسر الفاء من”" ©( العاكف» الجُعْفي عن أبي بكر عن عاصه”''"» الباقون 
0 0 

٠. 7 5 


اللام فيهن الثلاثة ". وهوخطأ. 

(١)ني‏ (ع) : الأصل. 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(*)ني (ع) : إلا أن. 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ساقطة من (ع). 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(ب)زيادة من (ر) و(م). 

(8)مع التنوين أيضا. 

(9)في (م) :" في "» وفي (ر) : " قرأ ". ومؤداها واحد. 

(١٠)هذه‏ الرواية شاذة. 

(١١)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ع) بها نصه : " وكسر الفاء من 3# العاكف * الجُحُفي عن أبي بكر عن عاصم 
بالنصب الباقون بالرفع ". وهو خطأ منشؤه انتقال نظر الناسخ إلى كلمة (النصب) السابقة من هذه الفقرة. 

*)١7(‏ انظر اختلافهم في قوله تعالى : 1# ثم ليقضوا 1:4 وليوفوا» : وليطوفوا» (9؟) عند 
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5- قوله تعالى : # حرمات الله ]٠٠(‏ العباس عن أبي عمرو بإسكان 
ارزع" أ لاقو ل رورفعها ار 

7- روى العُمري عن أبي جعفر #والبدّن» (7”7) بضم الدال””"» الباقون 
بكو 

- قوله تعالى : # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى *: 
(0””) روى يعقوب إلا زيداً بالتاء فيها””, الباقون بالياء فيهما. 

49- قوله تعالى : :إن الله يَذْفَع 4 (78) قرأ ابن كثير وأهل البصر.ة بفتح 
الياء والفاء وسكون الدال من غير ألف. الباقون بضم الياء وفتح الدال وكسر 
الفاء وبألف”' بعد الدال يِإِيُدَافِع *. 

- قوله سبحانه : #أذن4 (79) قرأ أهل المدينة وأهل البصر.ة وعاصم 
بضم الهمزة» الباقون بفتح ال همزة. 

0- قوله تعالى : #إيقاتلون» (79) قرأ أهل المدينة» وابن عامر.ء وحفصض 
المَمّل كلاهما عن عاصم.ء [وقتيبةٌ طريق عبد السيد]”" بفتح التاء» الباقون 
كبن العا 

- ب دفع 4 ودفاع 4 ١(‏ 5 ] ذكرا. 


الفقرتين 50/١57‏ 1/ا5. 

(١)هذه‏ الرواية شاذة. 

(1)# انظر اختلافهم في قوله تعالى : :1 فتخطفه الطير: »)37١(‏ :9 منسكا 4 (5 7 8177)» 96 والمقيمي 
الصلاة# (75) في الفقرات على الترتيب 5 51/7, 40/775170 . 

(")هذه الرواية شاذة. 

(؟)انظر اختلافهم في قوله تعالى : :9 والمعتر 4 (77) في الفقرة /4771. 

(5)وذلك في كلمتي :9 ينال» يناله 46. 

(5)ني (ع) : وألف. 

(0)وقع في (ر) و(م) بعد قوله : بفتح التاء. 

(8)ني (ع) : " ذكر"» وانظر موضع ذكره في الفقرة .1١/01/‏ 
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77 - قوله تعالى : «الحدمت صوامع 4 (50) قرأ أهل الحجاز بتخفيف 
الال الباقون عد دهان و1" . 

5 57 - قوله تعالى : #فتخطفه الطير )7”١(‏ قرأ نافع إلا خارجة عنه» وأبو 
جعفر”" بتشديد الطاءء» وقرأ”" ابن شَتَبُوذْ عن أبي تَشيط عن قالون عنه بإسكان 
بإسكان الخاء”, الآخرون عنه بفتح الخاء» الباقون بإسكان الخاء وتخفيف 
الطاء. 

606- قوله تعالى : #منسكا» (717/:74) قرأ حمزة» والكسائي. وخلف. 
ويونس ومحبوب وعبد الوارث الثلاثة عن أبي عمروء [والجُحْفَيٌ عن أبي بكر] © 
7 بكسر السين في الموضعين فيه”""» الباقون بفتح السين فيهما. 

57- قوله تعالى : #(والمقيمي الصلاة# (5”) قرأ العباس بن الفضل 
وهارون ويونس وعبد الوارث ومحبوب الخمسة”" عن أبي عفرو رأبان يق 
تَغْلِبٍ <07/ أ> عن عاصم إالصلاةً» نصب على المدح”. الباقون 
با خفض. 

0 - روى”" المخفاف عن أبي عمرو#والمعتر (7") بتخفيف الراء” ", 


_ 


الباقون بتشديدها. 


(١)انظر‏ اختلافهم في قوله تعالى : #وصلوات * ٠(‏ 5 ] في الفقرة /41/7. 

(""وأبو جعفر" تكملة من (ر) و(م)» وقد وقع في (ر) فوق السطرء وفي (م) قبل : إلا خارجة. 
(")في (ر) و(م) : قرأ. 

(5)هذه الرواية شاذّة» وهي بتشديد الطاء مع إسكان الخاء و( فتخْطّفهِ 6. 

(5)ساقط من (ر) و(م). 

(5)زيادة من (ر) و(م). 

(0')ني (ر) و(م) : " الستة ". وهوخطا. 

()هذه الرواية شاذة. 

(4)في (ب) و(ر) و(م) : قرأ. 

(١٠)هذه‏ الرواية شاذة. 
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- قوله تعالى : #وصلوات )5٠(‏ روى هارون عن أبي عمرو بغير 
تنوين”"2 الباقون بالتنوين. 

49- قوله تعالى : :من قرية أهلكناها» (55) قرأ أهل البصر.ة ‏ إلا هارون 
عن أبِي عمرو. بالتاء على التوحيد”'”» الباقون بألف ونون على التعظيم. 

- قوله تعالى : ب تما تعدّون» (51) قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
وخلف.». [والأصمعي عن أبي عمرن]"" بالياغ الباقون بالتاء. 

-١‏ قوله تعالى : ##معاجزين* (201) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو إلا 
الأصمعي عنه؛ وأبا أيوب”' الخياط”” عن أب زيد - بتشديد الجيم من غير ألف 
ألف ها هنا وفي سبأ موضعين”" (08:5» الباقون بألف وتخفيف الجيم. 

7 - قوله تعالى'": ثم قتلوا» (28) قرأ ابن عامر بتشديد التاءء الباقون 
بتخفيفها. 

77 - قوله تعالى : #وأن ما يدعون من دونه (575) قرأ أهل العراق 
- إلا أبان بن يزيدء وأبا بكر" كلاهما عن عاصم.؛ [والأصمعيّ عن أبي 
عمرو]”"- بالياء» الباقون بالتاء هنا وفي لقمان [ ٠‏ 7]. 


(١)هذه‏ الرواية شاذة. 

(؟)هكذا : 9 أهلكتها ». 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(4)في (ر) و(م) : أبو أيوب. 

(5)ساقط من (ع). 

(5)في (ع) : موضعان. 

(0" قوله تعالى " : ليس في (ع). 

(4)في (ر) و(م) : " وأبي بكر"؛ وهوخطأ. 
(9)ساقط من (ر) و(م). 
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5 - روى”" الشموني عن الأعشى :إيصطون» (؟2) بالصاد”"» الباقون 
بالسين. 

0- قرأ يعقوبء ومحبوب وهارون عن أبي عمرو« أن الذين يدعون» 
)الام © الباقوث العا , 

5 -الياءات المتحركة 

قوله : «بيتيّ للطائفين» (57) فتحها أهل المدينة» وهشام عن ابن عامر 
وحفصٌ عن عاصم. وأسكنها الباقون. 

0غ -الياءاتالمحذوفة' 

قوله : 9#والباد» (750) بياء في الوصل أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمروء 
وإسماعيل بن جعفر وورش كلاهما عن نافع» [وأبو خليد وابن حَماز وكَرْدَم 
عنه]”""» وأبو مروان عن قالون عنه» ويعقوب. زاد ابن كثير ويعقوب إثباتها في 
<8.00/ ب> الوقف. 

قوله : #(نكيري 4 (5 5) أثبت الياء في الحالين يعقوب. وافقه في الوصل ورش. 

ووقف يعقوب على فإلهاد» بالياء””. 

- ذكرالإدغام الكببر لأبي عمرو في هذه السورة 7 

(الساعة شَّء 4 .)١(‏ #الناس شُكارى 4 (7). بإلنبين كم (6). 9 الأرحام 
ماه (0). العمر لُكيلا» (5). إيعلم من (0). وإ بان الله شو (5). 


(١)ليست‏ في (ب) و(ع). 

(؟)هذه الرواية شاذة. 

(")في (ر) و(م) : " بالياء فيها "» وهوخطا. 

(5)ني (ر) و(م) : " بالتاء فيهها "» وهوخطأ. 

(5)ني (ع) فقط : المحذوفات. 

(7)ما بين المعقوفين وقع في (ر) و(م) على النحوالتالي : " وابن جَمّاز أبو ليد وكَرْدم الثلاثة عن نافع 
نافع "» والمؤدى واحد. 

)في (ع) : " بياء ". 
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«والآخرة ذَلك4(١١).‏ #الصالحات جَّنات» .)١5(‏ إالصالحات 
جنات 046" (770). 9 للناس سّواء 6 .)١0(‏ (العاكف فيه 4 (15) [9لإبراهيم 
تكان) (17) بِإيَدْفع عَّنَ)4 (8) «لأذن للذين4 (9*) بإكان تُكير) (545) 
ربك فألف» (407)] 7 يكم بينهم 6 (07). لإعاقب بُمشل6 (60). 
لر 1 06 ٠‏ لإبإن الله هو (37) . من دونه موه (37) . © وأن الله 
شو (37) . سخر لُكم) (50) «أن تقع عَلى» (10) .#أعلم با (8). 
يحكم بَينه م (19). إيعلم ما .)07١(‏ إتعرف في4 (727). (يعلم ما 
بين (77). 9 جهاده هوه (1/8). ل بالله هو (017. 

فذلك اثنان وثلاثون”” موضعاً [والله ولي التوفيق] ©. 

09 - ذكر إمالات قتيبة في هذه السورة 

«إمن تراب» (5) ثمال. لني الأرحام» (5) تمال. بإولا كتاب» (8) ثمال. 
«إبظلام» )٠١(‏ ثمال. بإهامدة» (0) ثمال. «القيامة» (2117/:9 194) تمال. 
أساور» (7) ثمال. إءايات بينات 44 )١7(‏ تمالتان. «الحرام» (715) 
ثمال. :9 والباد (55) تمال. :9 بإلحاد» (35) ثمال. وأمال الكارّزيني بإرجالا» 
(70) في أيام 4 (7) تمال”. «اللطائفين» (1) مُلَطّف. «إضامر) (717) 
ثمال. إمعلومات»* (58, 0*0 4 7) مُلَضّف. «الأنعام» (18) تمال. 
«إحرمات الله (0'") تمالتان. بإمن الأوثان» (0") تمال. #مكان» (91) 


(ابعط هذ الإضدنق ها وات 

شط تابن العقر فين من هيم التسيغ :يوق الالغياو لنيط الفباط يي 1254/1 
(")في (ب) و(ع) : " سبعة وعشرون ". وهوخطأ. 

(#)زيادة مق 6 

(5)في (ر) و(م) : ملان. 

اناعة يو رن لور 
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تمال. كل خوان» (8") تمال. [في آياتنا» (01) تمال] ”''(شقاق» (07) 
تمال. لاد » (5 0) تمال. في جنات 4 (07) تمال. «الرازقين» (08) ثمال. 
«إحق جهاده »4 (28) ثمال. «(معاجزين 4 (21) ثمال. ©( وجاهدوا» (017/8) 
تمال. [وحسبنا الله ونعم الوكيل]”". 

- ذكرضمالميمات لنصير في هذه السورة 

«إربكمٌ إن) (1). «إومنكمٌ من) (0). وإومتكمٌ من76" (5). «إوهمٌ مقامع 4 
.)3١(‏ «#رزقهم من (38). #إرزقهم من (74). لإفالماكم <107١7/أ>‏ 
إله» (:7). «#لكم من شعائر » (77). «إلعلكم تشكرون» .)١57(‏ لهم 
مغفرة (00]. لإسخر لكم» (10). «(لعلكمٌ تفلحون» (11). 9 أبيكم 
إبراهيم : (//07. 

فذلك ثلاثة عشر مياً. 


(١)ساقط‏ من (ع). 
(0)ليس في (ع). 
(7")سقط هذا الملوضع من (ع). 
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1 - سور ةالمؤمنين (مكية "". 
وهي أربعة آلاف وثانائة وحرفان. 
وهي ألف وثان مائة''' كلمة وأربعون كلمة. 
وهي مائة وثمان" عشرة”' آية كوفي. وماثة” وتسع عشرة”" مدنيان وبصري. 
اختلافها : آية #موسى وأخاه هارون (55) مدنيان وبصري. 
5- قوله تعالى : 95 لأماناتهم * (8) [قرأ ابن كثير» والعباس» ومحبوب» 
وعبد الوارث إلا القَرّازه (وأَبَانُ بن تَغْلِبِ عن عاصم) " «١‏ لأمانتهم #] © على 
على التوحيد بغير ألف. الباقون 9 لأماناتهم 4 على الجمع .6 7". 
3 - قوله تعالى : #(عظاما فكسونا العظام لحا » )١4(‏ قرأ ابن عامر 
وعاصم - إلا حفصاً [ وشيبانَ عن أبَانَ بن يزيد عنه]”” " والهاشميٌ عن أبي 
جعفر» ويعقوبٌ إلا زيدا”"» وهارون”" وَالجُغفي ويونس الثلاثة عن أبي 
عمر و إعَظً] فكسونا العَظُمَ» على التوحيد فيهماء وافقهما زيد عن يعقوب في 
الأولء الباقون بألف على الجمع فيهما. 


(١)ساقطة‏ من (ع) فقط. 

(؟)في (ع) : وثلاث مائة. 

(")ني (ع) : وثانية. 

(4)كذا في (ب)» وهوالصوابء وفي بقية النسخ : عشر. 

(5)زيادة من (ب) و(ر) و(م). 

(5)كذا في (ب)» وهوالصواب. وفي (ع) : "وتسعة عشر ". وفي (ر) و(م) :وتسع عشر. 

(0)ما بين الحلالين ساقط من (ر) و(م). 

)نا بين المعقوفين سناقط من (ن): 

(9)انظر اختلافهم في قوله تعالى : على صلاتهم 4 (4) في الفقرة 5 41/4. 

(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

١١المتواتر‏ عن أبي جعفر ويعقوب القراءة بالجمع في الموضعين كقراءة الباقين كى) في آخر هذه الفقرة. 

(19١)في‏ (ب) و(ع) : " وهارونُ عن أبي عمرو". والأولى هنا عدم التنصيص على اسم أبي عمروء 
لقوله بعد ذلك في جميع النسخ : الثلاثة عن أبي عمرو. 
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45- قوله تعالى : #على صلاتهم 4 (4) قرأ أهل الكوفة إلا عاصاً على 
صلاتهم * على واحدة بغير ألفء الباقون بألف على الجمع. 

95- قوله تعالى : #طور سيناء # )7١(‏ قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو بكسر 
السين. الباقون بفتحها. 

7- قوله تعالى : 9#تنبت #6 )73١(‏ قرأ ابن كثير» وأهل البصرة إلا روحًا برفع 
الجاع وكسر الباء» الباقون بفتح التاء وضم الباء. 

[إنسقيكم» )١١1(‏ ذُكِر ]27 

برح رود عاص امجاهم اراإاعاك عر إلى بكر 
عن المفضل عنه طريق الرهاوي] 3 ويونس عن أبي عمرو بفتح الميم وكسر ‏ 
«من إله غيره)» 2777 97) ذُكر. 

- روى حماد عن الأعشى عن أبي بكر #إنكم مخرجون» (0") بكسر 
الهمزة”'. الباقون بفتحها. 

4- قوله تعالى : إهيهات هيهات (77) قرأأبو جعفر .1[إلا 
الأستاق عدن اصن كنا ز عه ١]‏ .+7" يكيارت السداء فيي 170 روميت 
عليهم”" بالحاء”" الكسائي, وابن كثير ‏ إلا المُزاعيّ عن ابن فُلّيحء والشَّيبُوذيٌ 


(١)انظر‏ الفقرة 57/8 5. 

(7)وقع في (ر) و(م) قبل قوله ' «ؤمن إله غيره: (277 7”7) ذكر " من آخر الفقرة التالية. 
(")ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(:)انظر الفقرة .5٠560‏ 

(0)هذه الرواية شاذة. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(1)وهوالمتواتر عن أبي جعفر حتى من رواية ابن جماز. انظر النشر لابن الجزري ١‏ / 77/8. 
()ساقطة من (ر) و(م). 

(9)ني (ع) : عليها. 

٠١(‏ )في (ر) و(م) : " بالتاء "» وهوخطأ. 
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[عن الزّينبِي عن قنبل . وأسكن التاء خارجة عن أبي عمرو] '"» الباقون بفتح 
التاء في الوصل فيهم”" وإسكانها <17/ ب> في الوقف,. روى الأشناني عن 
ابن جما" عن أبي جعفر ب(هيهاتٍ هيهاتٍ 4 [بالكسر والتنوين فيهم|]”'» وقرأه 
وقرأه بان ابن تَغْلِبٍ”) عن عاصم رفع منون إهيهاتٌ > فيه|”"”. 

[وقد ذكرت مذاهبهم (ني الوقف عليها)”" في الأصول ومذهب من وقف 
م قم 

5- قوله تعالى : #إتترا» (5 5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
بالتنوين» ووقفوا بألف. ولم يملها أبو عمروء الباقون”'" بغير تنوين» وأمال 
الألف أهل الكوفة إلا عاصًاء والداجونٌ عن ابن ذكوان. وخلفٌ عن المسيبي 


01. 


عن نافع وورش من طريق المصريين 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(؟)ساقطة من (ع). 

(*)في (ر) و(م) : " عن حماد ". وهوخطاأ. 

(4)زقع ق()) وهم) ها بالكس والعرية: 

(4)في (ب) و(ع) : وقرأ ابن تغلب. 

(7)الأوجه المروية عن خارجة والأشناني عن ابن حَماز شاذة وابن تغلب كلها شاذة. 

()ما بين الحلالين وقع في (ر) و(م) على النحوالتالي : عليها في الوقف. 

(6)انظر الفقرتين .175721١95‏ 

(4)ما بين المعقوفين وقع في (ب) و(ع) بعد قوله : وإسكانها <017/ ب> في الوقف. 

٠١‏ )في (ع)" والباقون " بواوالعطف. 

(١١)المقروء‏ به من طرق الطيبة وما في مضمّنها الإمالة لأهل الكوفة إلا عاص ولأبي عمروفي وجه 
عنه» والتقليل لورش في وجه عنه. والوجه الآخر لأبي عمرووورش الفتح كالباقين ب) فيهم 
الداجوني عن ابن ذكوان. انظر النشر لابن الجزري ”7 / ٠‏ وإتحاف فضلاء البشر للبنا 
الدمياطي ؟ / 785. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 2 أ.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري 00؟: 


-0١‏ قوله تعالى : إوإن هذه أمتكم4 (27) قرأ أهل الكوفة إلا المَضَّل عن 
عاصم بكسر الهمزة» الباقون بفتحهاء وأسكن النون منها وخمفها”" ابن عامر. 
5- قوله تعالى : #زبرا» (07) قرأ القَرّاز عن”" عبد الوارث عن أبي 
خرن وهارون وعيوة والرّؤامي والْجَهُصَمي وخارجة وأبو زيد واللؤلؤي 
كلهم عن أبي عمرو بفتح الباء'» الباقون برفعها”» وكلهم رفعوا الزاي. 

707 - [روى هارون عن أبي عمروء والجُعفيٌ عن أبي بكر ؤيأَنُونَ(0) 
بألف”" وفتح الياء قبلها”"' <إما أَنوْا (10) بالقصر]”"» الباقون من العطاء. 
4- قوله تعاللى : لإسامرا» (71) قرأ" محبوب””' “عن أبي 
عمرو برفع السين وتشديد الميم من غير ألف «إشهُرًا''. 
الباقون وإ سَامِرٌ 74" '' بألف بعد السين مع فتحها خفيفة الميم””'» وأمال الألف 


(١)ساقطة‏ من (ر) و(م). 

(" المَزّاز عن " : ساقط من (ر) و(م). 

("؟)هوابن عقيل. 

(5)هذه الرواية شادة. 

(5)في (ب) و(ر) و(م) : برفع الراء. 

(5)ني (ب) : بالألف. 

:)ليست في (ب) 

()وهي رواية شاذة» وقد وقع ما بين المعقوفين في (ر) و(م) بها نصه : روى هارون عن أبي 
عمروه يؤتون ما أتوا» بالتخفيف. 

(9)ني (ب) و(ع): روى. 

٠١(‏ )ني (ب) و(ر) و(م) : " هارون ". وما أثبته من (ع) هوالذي ني الكامل (777 / أ) وني بستان 
الهداة 7١7‏ ما نصه : " ونقله أبو الكرم عن أبي أيوب [كذا] عن أبي عمروء ونُّقل عن هارون 
وعبيد والرؤامي وَالْجَهُصَّمي وخارجة وأبي زيد واللؤلؤي ". 

(١١)هذه‏ الرواية شاذة. 

)ليست في (ع). 

(1)في (ر) و(م) : خفيفة الميم مع فتحها. 


0" مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


التي”'" بعد السين قتيبة من طريق الكارّزِيني”"» [وكذلك الشموني'" طريق 
.اث كه 3 0 

النقاش عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم] ' : 

05- قوله تعالى : :3 تبج رون (/57) قرأ نافع» وأبّان بن تَعغِْبٍ عن عاصم. 

[والجُحْفَيٌ عن أبي بكر] ”” بضم التاء وكسر الجيم'""» الباقون بفتح التاء وضم الحيم. 
الجيم. 

7- قرأ أهل الكوفة إلا عاصًا (أم تسألهم خراجًا فخراج 4 (727) بألف7" 
بألف”" فيهم|” » وقرأ ابن عامر بحذف الألف فيها”. [الباقون بحذف الألف 
الألف في الأول وإثباتها /7٠/8<‏ أ> في الثاني. 

ع 5 5 عن . لل 
«(روى أبوزيد عن أبي عمرو طريق الزهري 9# أم تسلهم * بالاختلاس) '” 12 ©2. 
«أإذا4 ( أتنا 4 (57) ذُكِرا”". 

1 - [روى العلاف عن الدوري عن اليزيدي طريق القاضي أب العلاء 
وله اختلاف الليل والنهار أفلا يعقلون» (60) بالياء'”"» قال أبو الفرح 
الستّبُوذي : وتابعه*" اللواني عن الدّوري. 

الباقون بالتاء]". 


(١)في‏ (ر) و(م) : الذي. 

(؟)ستأتي ضمن إمالات قتيبة في آخر السورة» وهي من قبيل الشاذ. 

(؟)سبق ذكر إمالة الشموني في الفقرة 407. 

(4 )ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و(ع). 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)" وكسر الجيم " : ساقط من (ر) و(م). 

(0)ني (ب) : بالألف. 

()أي في قوله تعالى : 9 خراجاً فخراج *. 

(9)ويترتب عليه إسكان الراء. 

(١٠)ما‏ بين الحلالين ساقط من (ر) و(م)» ورواية أبي زيد شاذة. 

(١١)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ب) بها نصه : " أبو زيد طريق الزهري :9 أم تسألهم # بإسكان الألف. 
الباقون بحذف الألف فى الأول وإثباتها في الثانى ". 

(؟1١)انظر‏ الفقرة ١١75‏ وما بعدها والفقرة /47541 وما بعدها. 

(١)هذه‏ الرواية شادة. 

(15١)ساقطة‏ من (ع) فقط. 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري /01؟: 


- قوله تعالى : سيقو لون لله (85: 8/اء 84) الأول”" لا" خلاف 
11:1) يقنو القع ماالفا والعاليى قفر أه ع اعدو بالك فين 1" الباقون عبن 
ألف فيها كالأول. 


69- [قرأ يونس عن أبي عمرو#قل من بيده ملكوت كل شيء* (8) بفتح 
الكاف وبعد الكاف تاء منقلبة عن هاءء يقرأ : مِإمَلَكَة6'"» ومثله في يس (7])7". 
- قوله تعالى : بل أتيناهم بالحق40(:6) قرأ يونس عن أبي عمر وبل أتيتهم 
باحق 46 بتاء المتكلم”” على التوحيد”"» الباقون بألف ونون”' ' على التعظيم. 

0- قوله تعالى : #إعالم الغيب475(:4) قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو 
عمرو[إلا هارونَ عنه» ورويسٌ عن يعقوب]”''", وحفصٌ عن عاصم [وأبان 
بن تَعْلِبٍ عنه]''"2 وَالجُعْفِيٌ عن أبي بكر عنه””" بالخفضء الباقون بالرفع؛ إلا 
أن رُويسّاعن يعقوب”“" إذا ابتدأ رفع وإذا وصل”” 2 خفض. 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(")ساقط من (ع). 

(*)في (ب) و(ع) : بلا. 

(: )في (ع) : له. 

(5)هكذا : #إسيقولون الله#» وكذلك رسما بألف في المصاحف البصرية» انظر المقنع للداني ص 44. 
(1)هذه الرواية شادة. 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(8)" بتاء المتكلم" : ساقط من (ر) و(م). 

(9)هذه الرواية شادة. 

بألف ونون" : ساقط من (ر) و(م). 

(١١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(١)ساقطة‏ من (ب). 

( عن يعقوب " : زيادة من (ب) و(ر) و(م). 

(15١)ني‏ (ر) و(م) : " وقف ". والصواب ما في النسخ الأخرى. 
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5- قوله تعالى : #شقوتنا» )٠١7(‏ قرأ أهل الكوفة .إلا حفصًا[وأبا 
حاتم عن أبي زيد عن الْمَضّل عن عاصم طريق الرهاويء وشيبانَ عن أَبّان بن 
يزيد عنه]”" وأبا بكر :إشَمَاوتنا» بفتح الشين وبألف بعد القافء الباقون 
#شقوتنا»'" بغير ألف مكسورةً الشين. 

7 - قوله تعالى : #(فاتخذموهم سخريا» )1١1١١(‏ قرأ أهل المدينة» وأهل 
الكوفة إلا عاصمً) [إلا المَضَّل من طريق جَبّلة]”"» وأبو حاتم عن يعقوب هنا 
وفي صاد (57) بضم السين» الباقون بكسرهاء إلا أن الممَمَّسل عن عاصم وابنَ 
أبي أمية [عن هبيرة عن حفص عنه] ” برفعها في صاد”” وكسر.ها هاهناء ول 
يختلفوا في ضم السين في الحرف”" الذي في الزخرف (077, [الأصمعي عن أبي 
عمرو بضم السين في جميع القرآن] ". 

16- قرأ حمزة» والكسائي» وخارجة والأصمعي كلاهما”” عن نافع 
ومحبوبٌ عن أبي عمروء وابنٌ أبي أمية عن هبيرة عن حفص عن عاصم #إنهم 
هم )١١١(‏ بكسر الحمزة» الباقون بفتحها. 


()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 


(1)ليست في (ع). 
)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» ووقع في (ع) با نصه : " عن المَمَّل عنه طريق جبّلة ". 
والسياق يقتضي ما أثبته من (ب). 


(5 )ما بين المعقوفين وقع في (ب) و(ر) و(م) على النحوالتالي : " وابن أبي أمية عن حفص طريق 
هبيرة "» والمؤدّى واحدء إلا أن الأولى ما في (ع) كا في الفقرة التالية. 

(5)في (ع) :"ا ص- ". 

(كليس في (ع). 

(0)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(8)ساقط من (ع). 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 2 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري 04؟ 


6- قوله تعالى : قال كم لبنتم 4 )١١7(‏ «إقال إن لبئتم 4 )١١5(‏ قرأ 
حمزة والكسائي بغير ألف فيهم”" تابعهم ابن كثير في الأولء الباقون بألف”". 
57- [روى”"جَبّلة عن المَضَّل عن عاصم طريق الرهاوي إعددًا سنين» 
(؟١١)‏ بالتنوين'» الباقون بغير تنوين””. 

1 - روى”' ابن بير عن الكسائي 9 العادين )١١7(‏ بتخفيف الدال”", 
الذال"" الباقون يتشد يد ] 8 

4- قوله تعالى : 9# لا ترجعون» )١1١0(‏ قرا أهل الكوفة إلا عاصمً) ‏ 
ويعقوبٌ بفتح التاءوكسر الجحيم» وقد دك وكذلك”'" عصمة”"" عن أبي 
عمروء ومثله في القصص (074 7" الخفاف عن أبي عمرو تحير فيها بين فتح 
التاء'"'' ورفعهاء الباقون برفع التاء وفتح الجيم في الموضعين. 


(١)يقرآن‏ : قل * على الأمر. 

(؟ )ني (ر) : بالألف. 

(5)ني (ب) : قرأ. 

(5)هذه الرواية شاذة. 

(0)وقع في (ب) بعدها : ' إلا المَضَّل طريق جَبّلة " وما قبلها يغني عنها. 

(5)ساقطة من (ب). 

(1)هذه الرواية شادة. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(4)انظر الفقرة .١555‏ 

(١٠)في‏ (ب) و(ع): ذلك. 

(١1١)ساقط‏ من (ب). 

(١1١)سيأتي‏ ذكر اختلافهم في سورة القصص في موضعه؛ حيث قرأ نافع وعبد الوارث مثل يعقوب 
ومن وافقه. 

(17)ساقط من (ب) و(ع). 


لأف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459١ه‏ 


8 - الياءات المتحركة"" 

قوله تعالى : #لعلي أعمل * /7١08< ]٠٠١(‏ ب> أسكنها أهل الكوفة 
ويعقوب. وفتحها الباقون. 

وفيها ست محذوفات في رؤوس الآي قوله”": #كذبونٍ» (79077) موضعان» 
موضعان. #إفاتقون * (21). :9 أن يحضرون : (48)) رب ارجعون (19), 
#إولا تكلمونٍ» .230١8(‏ أثبتهن ني الحالين يعقوب. وحذفهن في الحالين 
الناقون: 

الل الرفق للصوات] 7 

لاع - ذكر إدغام أبي عمرو الكببر في هذه السورة'*' 7 

القيامة تبعثون .)١75(‏ قال رب (755). وما نحن له (7). قال 
رب 6 (089). إوأخاه مّارون4 (50). (أنومن لُبشر-ين4 (57). #(وبنين 
نُسارع 4 (05-55). نحن أعلم بما4 (47). لقال رب 4" (44). لإفلا 
أنساب بّينهم 6 .)١١١(‏ بإعدد سَّنِين»# .)١1١7(‏ :إلا آخر لا» .)١١17(‏ 
فذلك اثنا عشر موضعا. 

١غ‏ - ذكر إمالات قتيبة [في هذه السورة]”') 

لإغافلين* (17) تمال. على ذهاب > (18) ثمال. (وأعناب» )١19(‏ ثمال. 
«للآكلين »4 )٠١(‏ تمال. ني الأنعام» )5١1(‏ ثمال”". بلقاء» (7*) ثمال. 


(١)والمحذوفة‏ أيضاء وهى ياءات الإضافة والزوائد. 

(؟)ساقط من (ر) و(م).. 

(9)زيادة من (ع). 

(4 )في (ب) و(ر) و(م) : ذكر ما في هذه السورة من إدغام أبي عمرو الكبير. 

(5)ساقطة من (ع). 

(5)زيادة من (ع). 

(10)وقع في جميع النسخ بعده " 98في آياتنا ثمال " وبعده زيادة في (ر) و(م) " لآيات مال ". ولم تقع 
هذه اللفظة ببذين التصر.يفين في سورة المؤمنون, لكنه ورد فيها #بآيات (/5)»؛ وكذلك 
«(آياتي 4 (77. »)٠١5‏ ولم يذكرهما المؤلف وهما على شرطه حيث اشتملا على الكسر.. ولكنه 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري 22 أ. د إبراهيم بن سعيد الدوسري 511١‏ 


«#نادمين» (50) ثمال. «إبآياتنا» (5:) مال «لآيات» (0) تمال”". 
«إعالين» (5) مُلَطّف. «إذات قرار» (00) تمالتان. من الطيبات4 (51) 
مُلَطّف. «واحدة» (27) تمال. لإمن مال (20) تمال. لإعلى أعقابكم» 
(15) مُلَضّف. بإولعلا4 (41) بالفتح. بإهمزات4 (41) ثمال. ومن 
ورائهم 4 )٠٠١(‏ مُلَطّف. لإعبادي 6 )٠١9(‏ تمال. :الراحمين6: )118:1١9(‏ 
تمال. وأمال الكارّزيني إسامرا» (117) وكارهون» .)27١(‏ 

- ذكر ضم الميمات لنصير في هذه السورة'") 

ما لكمٌ من إله غيره» (71). :9إنهمٌ مغرقون .)١1/(‏ بمنهم أن (77). 
اما لكم من 6 (77). وإبشرٌ مثلكم » (73). 9( إنكم إذا» (4 07. 92 أنكم إذا 
متم» (3720). :9 أنكمٌ خخرجون» (5). 9لعلهم مبتدون» (59). :( أمتكم 
أمة4 (27). ربكم فاتقون» (27). هم من خشية »4 (017). #وجلّة أهم 
إلى (50). وهم أعمال» (57). «إذا هم يجأرون» (55). (إنكمٌ منا» 
(50). لم جاءهم ماه (58). :إن كنتمٌ تعلمون (868:85). #وإنهم 
لكاذبون» (40). ##نعدهم لقادرون» (40). #ووكنتم منهم» .)١١١(‏ 
«#منهم تضحكون .)١١١(‏ #لبنتم إلا .)١١5(‏ لإكنتم تعلمون» .)١١5(‏ 
9 وأنكم إلينا» .)١١5(‏ 


5 5 7 ا 
قذلك ستة وغكرون”' ميرًا. 


ذكر 92 لآيات 46 ]٠ ٠(‏ و5 بآياتنا 4 (45) كما سيأتي. 

(١)في‏ (ب) و(ع) : ل بآياتنا #4 (5) و لآيات 6: ]7"٠(‏ تمالتان. 

(5)ني (ب) و(ر) و(م) : ذكرما في هذه السورة من ضم المييات لنصير. 

(*)ني (ب) و(ع) : " خمسة وعشرون " والصواب ما أثبته» لأن قوله تعالى 9#إن كنتمٌ تعلمون * وقع 
في موضعين من هذه السورة. 
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“الا - <5.4/أ> سورة النور 
مدنية”". 

وهي'" خمسة آلاف وستائة وثمانون حرفا. 
وهي ألف كلمة وثلاثاتة كلمة وست عشرة كلمة”". 
وهي ستون وأربع آيات كوفي وبصري» وستون وآيتان مدنيان. 
اختلافها آيتان : #إبالغدووالآصال7(4”) كونفي وبصريء #إيذهب 
بالأبصار* (47) كوفي وبصري. 
4 - قوله تعالى : #سورة أنزلنها» )١(‏ قرأ محبوب عن أبي عمرو:# سورة » 
بالنصب”“» الباقون بالرفع. 
60- قوله تعالى : «(وفرضناها» )١(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو ]إلا أبا زيد 
طريق أبي أيوب عنه] ‏ بالتشديد”"» الباقون بالتخفيف. 
روا اجو المي" خرن "بن سيار" ينون الور و8" إن أبن 


القاسم عيسى بن علي الوزير”" أخبرهم؛ قال: حدثنا أبو القاسم 


(١)في‏ (ر) و(م) : " وهي مدنية "» وقد وقعت قبل : " قوله تعالى ##سورة أنزلنها» " الآن ذكره. 

")ني (ر) و(م) : هي . 

(*")فني (ر) و(م) : وستة عشر كلمة. 

(5)هذه الرواية شاذة. 

(6)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» ووقع في (ب) بعبارة : " إلا أبا أيوب عن أبي زيد عنه ". 
والمؤدى واحد. 

(5 )في الراء. 

(0')ني (ب) و(ع) : " أبو الحسن ". وه وتحريف. 

(/)ساقط من (ر) و(م). 

(9)" ابن محمد " : ساقط من (ر) و(ع) و(م). 

.١5 )ني (ع) :" النضر ". وهوتحريف. وانظر التعريف به في الفقرة‎ ٠١ 

(١١)ساقط‏ من (ر) و(م). 

50 )ني (ب) : " الوزان "» وهوتحريف. وانظر التعريف به في الفقرة 705. 
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البغوي”", قال": حدثنا شيبان بن فرّوخ”", أعر فا" أنا كن رمد العطا © أن 
أن رجلاً قرأ على عاصم [:إوفرضناها 4 مثقل» فقال عاصم : لاء ولكن خفيفًا]". 
57- قوله تعالى : «إرأفة في دين الله (71) قرأ ابن كثير ‏ إلا ابن فُليح - بفتح 
ا همزة وقصرها على وزن (رََفَةٌ)» الباقون بإسكان ا همزة على أصولهم. إلا ابن 
شَنَبُوذْ فإنه روى في سورة الحديد (71) بفتح الهمزة ومدها على وزن (رَعَافَةً). 
/الالا؛ - قوله تعالى : بإفشهادة أحدهم أربع شهادات» (1) قرأحمزة. 
والكسائي؛ وخلف في اختياره» وحفص والْمَضّل كلاهما عن عاصم إأربع » 
برفع العين» الباقون إأربع # بالنصبء ولا خلاف في قوله : «(أن تشهد أربع 
شهادات * (6) أنه بالنصب. 

- قوله تعالى : «( أن لعنت الله » (/1) و9 أن غضب الله (9) بتخفيف 
النون فيهما وسكونهم”” ورفع الهاء من بإلعنة4 قرأ ذلك نافع والمَمَّل عن 
عاصم [طريق الرهاويء وجبَّلّة عنه طريق ابن زُلالء وال هاشميٌ عن أبي 
جعفر]”". ويعقوبُء وقرأ نافع [وابن شَتَبُوذ عن أب زيد. والْمَضلُ طريق 


الرهاوي]”" لإغَضِبَ بكسر الضاد وفتح الباء ععلى”" مث (عَلِم الل) 


)انظر التعريف به في الفقرة .١5‏ 
(؟)ساقط من (ر) و(م). 
(")انظر التعريف به في الفقرة .١5‏ 
(: )ني (ر) و(م) : حدثنا. 
(5)انظر التعريف به في الفقرة 779. 
(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(0')في (ر) و(م) : وسكونها. 

()ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(9)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 
(١٠)زيادة‏ من (ر) و(م). 


”> مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


وبرفع”" الهاء من اسم الله تعالى"» وقرأ يعقوبء والهاشمي”” والمَضّل [طريق 
[طريق الرهاوي إلا ابن شَّتَبُوذْ عن أبي زيد عنه. وخص ابن زُلال جبلة عنه] ©) 
9 بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الماء من اسم الله تعالى" على الإضافة. 
[وافقهم الماشمي في إغضب * فقط] ”2 الباقون بفتح الضاد ونصب الباء 
وخفض الحاء”") 

4- وروى”" حفص <709/ ب> ه(والخامسة أن غَضَبَ الله» (9) 
صرت لقا النعلية نام فق لوطل يمن وز اخاسية ق تاقرو فنياء ولا حلا 
في قوله”": :إوالخامسة أن لعنتٌ الله (7). 


(١)في‏ (ر) :" برفع " بدون واوالعطف. وفي (م) : رفع. 

(“ليس في (ر) و(م). 

(؟)ساقط من (ر) و(م). 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(5)ليس في (ر) و(م). 

(5)زيادة من (ع). 

(0")وهوالمتواتر عن أبي جعفر من روايتي ابن حَمَاز وابن وردان. 

وقد وردت هذه الفقرة في نسخة (ب) على نحوآخرء وفيا بلي نصها : " قوله تعالى : 9 أن لعنت الله » 
رطان فصب الل ج يتشفيف النون فيهها وسكوتما ورفع الماء سن وؤلمية #اقرا ذلك نافع»تواين 
شَبُوذْ عن أبي زيد عن مضل طريق الرهاوي. والمَضَّلُ عن عاصم طريق الرهاوي وجَبَلَةُ 
طريق ابن زُلال عنه» والحاشميّ عن أبي جعفر» ويعقوبٌء وقرأ نافع طريق الرهاوي» وخص 
ابن زُلال جبلة عنه إلا ابن شَّتَبُوذْ عن أبي زيد عنه إعَضِبَ * بكسر الضاد وفتح الباء مثل 
(عَلِمَ لله) وبرفع الماء من اسم الله تعالى» وقرأ يعقوب. والحاشمي والُقَمّل ‏ إلا الماشمي 
وافقهم في :أن غضب * فقط ‏ بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الماء من اسم الله تعالى على 
الإضافة» الباقون بفتح الضاد ونصب الباء وخفض الماء "» والأظهر ما أثبته من النسخ 
الأخرى. 

(0)في (ع) : روى. 

(9)ساقط من (ر) و(م). 
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وشدد الباقون 9# أن * في الموضعينء [وبالنصب في 9# لعنت #6» ون غضب الله 6: 
خفض”"7]2" [ووافقهم ابن شَّتَبُوذ عن أبي زيد عن اُمَمّل طريق الرهاوي في 
9 لعنت الله ]27 . 

- قوله تعالى : 9( والذي تولى كبره )١١(‏ قرأ محبوب عن أبي عمروء 
ويعقوبٌ برفع الكافء الباقون بكسرها4””. 

-0١‏ قوله تعالى : ما زكى منكم4 )١١(‏ روى العَبْسِى. عن حمزة» وقتيبة 
ونصير طريق ابن”” رستم بالإمالة”'» الباقون بالتفخيم'" وشدد الكاف روح 
رَوح عن يعقوب من طريق القاضي أب العلاء". 

5- قوله تعالى : #(ولا يأتل أولوا الفضل )١5١(:6‏ قرأ أبو جعفر ولا 
يتل » ببمزة مفتوحة بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن (تَلّ). 

587 - قوله تعالى : يوم تشهد عليهم 6 (5 ؟) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف 
في احتياره بالياء» الباقون بالتاء #””. 


(١)في‏ (ع) : " حفص ". وهوتصحيف. 

(؟)ما بين المعقوفين وقع سهوا في (ر) و(م) في خلال الفقرة التالية بعد قوله : قرأ محبوب. 
)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م). 

(4)#انظر اختلافهم في قوله تعالى : «9 بألسنتكم 4 )١5(‏ و« يعظكم # (17) في الفقرة 41/65. 
(5)ساقط من (ع). 

(7)هذه الرواية شاذة. 

(0)أي بالفتح الذي هوضد الإمالة. 

(8)هذه الرواية شاذة. 

(9)* انظر اختلافهم في قوله تعالى : «1ألسنتهم » (4 5) في الفقرة 41/6 . 


ا مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 14594اه 


كال خووف اشرق عو أى جندرهاوة عردان مشرره [ؤاين الات 
عن أبي مَعْمَّر عن عبد الوارث عنه عن أبي عمرو]”" © بخمرهن »* (91) 
بسكون”” الميم'"» الباقون برفعها. 
و«( ألسنتهم 6 (4 )١‏ و١(‏ باألسنتكم» )١5(‏ بالاختلاس]27. 
ا 

(جيوببن 4 (71) ذكر في سورة البقرة"". 
57- قوله تعالى : غير أولي الإربة* )7١(‏ قرا أبو جعفرء وابن عامر, 

32 0 0 6 و ءِ 
وعاصمٌ .غير" حفص عنه وأبي زيد عن الْممٌصل عنه ٠‏ ومحبوبٌ عن أبي 
عمرو)””» [وأبو أيوب عن أبي زيد عنه] ”غير بنصب الراءء الباقون 


م 


امافط دن )رد 

كما بون لحتووين ماق نز ري ولام )نو مني ريشتو [لفقترة إليييكا لزاب ارة أخري 
نصها : " روى الزهري عن أبي زيد وهاروث» وزيدٌ عن أبي مَعْمّر عن عبد الرزاق عنه عن أبي عمرو". 
وزيد هوابن الحباب المذكور في النسخ الأخرىء وأما (عبد الرزاق) فهومحرف من عبد الوارث. 

(9")ني (ع) : ساكنة. 

هله الرواة قاد 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من (ر) و(م)» ووقع في (ب) با نصه : " روى الزهري أيضًا 9 يعظكم * 
«يعظكم * وه( بألسنتكم * وه( ألسنتهم # بالاختلاس فيهن " وكلاهما بمعنى واحد, وما 
تضمنته هذه الفقرة عن الزهري من الروايات الشاذة. 

١ : لالطالا‎ 

(0)في (ع) : " عن "2 وهوتحريف. 

(4)ما بين الهلالين ساقط من (ب). 

(4)ها وخ العتودة شافط من 6 وز : 

09 الباقؤة يكسريها" « شاقطة مق (م) ؤي ل(ت) وار ) النافرة يكس لزاه 
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5 انل 0 : ؟ 
17 - قرا ' العباس عن أبي عمروةة وليضر-بن 4 )7١(‏ بكسر اللام “أ 
الباقون بإسكانها””. 
- قوله تعالى : 9 الحلم » (405: 04) قرأ يونس وعبد الوارث كلاهما عن 
أبي عمروء الحلّم 4 بإسكان اللام حيث كان”'» الباقون برفعها حيث كان. 
4- قوله تعالى : 9 مبينات 4 (5 07 57) قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وخلف في اختياره» وعاصم - إلا أبا بكر وأَبَانَ بن يزيد" كلاهما”'' عنه ‏ بكسر 
بكسر. التاء في الموضعين في هذه السورة وآخر سورة الطلاق »)١١(‏ الباقون 
/8٠١<‏ أ> بفتح التاء. 
- روى الدّوري ونصير والشَيّرّرِي الثلاثئة عن الكسائي #(كمشكاة» 
(35) بالإمالة» الباقون بفتحها". 
-0١‏ قوله تعالى : أيه المؤمنون6: )7١(‏ و:إيا أيه الساحر (59) و«#أيه 
الثقلان (7”1) قرأ ابن عامرء ويونس عن أبي عمرو بضم الماء من غير ألف. 
الباقون بنصب ااء فيهن» ووقف عليهن بألف الكسائىء والرَّيْبى عن الثلاثة ‏ 

عو رك و ع 3 1 

وهم قنبل والبَرّي وابن فلّيح -عن ابن كثير» وأبو ” عمرو إلا يونس عنه. 
ويعقوبء الباقون يقفون عليهن بغير ألف على ما ني المصحف. وقد ذكر أبو 


(١)ني‏ (ع): روى. 

(1)هذه الرواية شاذة. 

(*)في (م) : " بإسكانٍ ". و(ب) و(ر) : بإسكان اللام. 

(:)وذلك في موضعي النور (/2420)» ولم تقع هذه اللفظة إلا فيهماء وهذه الرواية شاذة. 

(0)" ابن يزيد " : ليس في (ب) و(ر) و(م). 

(5)ليست في (ع). 

(0)انظر الفقرة 9 85. 

(8 )في (ع): (ابن)» وهوخطا. 

(4)كذاني (ب)و(ر)و(م)» وصوابه "يونس" بدون ألف. لأنه تمنوع من الصر_فء وفي 
(ع):(رويسا)» وهوتحريف. 


ف مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


العباس ورّاق خلف”" قال : رأيت في بعض”'"' مصاحف أهل”" الكوفة 
أيه الفضالون4 بغير ألفء ولم يرد ذلك عن غيره وليس ذلك 
بشيء ' يُعوّل عليه. 

- قوله تعالى : دري 4 (70) قرأ" أبو عمروء والكسائيء وأبّان بن 
يزيد" عن عاصم [وأبو زيد عن القَمَّل عنه" طريق الرهاوي] ”' بكس 
الذاليو لفقت لبالا سرود ضور ووو لمك طريق عل" "© وإكان بن 
تَغْلِبِ كلاهما عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز””'"» وقرأ 
حمزة» وأبو بكر عن عاصم. والوليدٌ بن عتبة عن ابن عامر بضم الدال وتخفيف 
الياء مع إثبات الهمزة”"' والمد.[وروى الوليد بن مسلم عن ابن عامر بضم 
الدال وتشديد الياء من غير مد ولاهمز]””": الباقون كذلك”' '' بضم الدال 


وتشديد الياء من غير مد ولا همزء وهم أهل الحجاز وابنُ عامر غير الوليد بن 
عتبة» وحفصٌٌ» وخلفٌ ويعقوب. 


(1)أبو العباس هوأحمد بن إبراهيم بن عثمان المروزي الوراقء انظر التعريف به عند الفقرة 50. 
(؟)ساقطة من (م). 

(")ساقط من (ر)و(م). 

(؟)الواقعة, الآية١0.‏ 

(5 )في (ر) و(م): شيء. 

(1 )ني (ب)و(ر)و(م): روى. 

(0" ابن يزيد ": ساقط من (ر)و(م). 
(0)لبسك ف لات). 

(9)ما بين المعقوفين ساقط من (ر)و(م). 
(١٠)"طريق‏ جَبَلّة':ساقط من (ر)و(م). 

(١1١6)رواية‏ المفضل وابن تغلب شاذة. 
(؟1)في (ر)و(م): "الهمز", وكلاهما صحيح. 
)ما بين المعقوفين زيادة من (ر)و(م). 
(5١)زيادة‏ من (ر)و(م). 
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47 - قوله تعالى : ##توقد* (70) قرأ أبو جعفره وابن كثير» وأهل البصررة» 
[وَالجُعْفِي عن أب بكر وجَبَلَةٌ طريق الرهاوي]”"' عن الْقَضّل”" عن عاصم 
توَقَدَ) بتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد”” القاف, مثل (تَفَكٌلّ)» وقرأ 
نافع» وابن عامر إلا الوليد» بن عتبة عنه” وأَبَانُ /”٠١<‏ ب> بن" يزيد 
يزيد [طريق شيبان عنه]”" وحفصٌ كلاهما عن عاصم . إلا ابن شاهي عن 
حفص - بياء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال» مثل 
يُوْمَرٌ#» الباقون كذلك إلا أنهم قرؤوه”' بالتاء» وهم حمزة والكسائي وخلف 
وأبو بكر وأبّان بن تَغلِب والوليد" بن عتبة [وأبو زيد عن الْمَمَّسل طريق 
الرهاوي]”". 
64- قوله تعالى : يذهب بالأبصار (577) قرأ أبو جعفرء وأَبَان بن تغْلِب 
عن عاصم برفع الياء وكسر الماء» الباقون بفتح الياء وفتح”' " اللهاء. 
06- قوله تعالى : #إيسبح له# (77) قرأ ابن عامر»وعاصم إلا حفصًا 
لي م الغو رواية اتن كاه عن 
حنش ]"الببوصر ك امن أو صر ننم الباه افر يروي 7 3 


05 0 : 
[وبكارً1 ' عن اأبَان بن يزيد 


(1)ما بين المعقوفين ساقط من (ب)و(ر)و(م). 
(؟)ني (ر)و(م):"والمفضل" بدلا من :عن المفضل. 
)ل ا(وانو تقد 

(؟)زيادة من (ب)و(ر)و(م). 

(4)ساقط من (ب)و(ر)و(م). 

( )ني (ر)و(م): "وابن". وهوخطأ. 

(/ا)ساقط من (ر)و(م). 

(6 )ني (ع): قرؤوا. 

()ليس في (ع). 

١(‏ )ما بين المعقوفين ساقط من (ر)و(م). 
()زيادة من (ر)و(م). 

(0) (ع) : وبكار. 

١3(‏ ابن يزيد ": زيادة من (ع). 

(5١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر)و(م). 
(15١)ما‏ بين المعقوفين وقع في (ع) : إلا ابن شاهي عن حفص. 


ا" مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1414ه 


757- روى العَبْسِى عن حمزة #وإيتاء الزكاة» (/71) بإمالة التاء”'"» الباقون 

بتفخيمها””". 1 

417 - قوله تعاللى : إسحاب ظلمات 6 (* 5) قرأ البَرّي عن ابن كثير» وابنُ 

ليح إلا الراعيّ» وابنُ الشارب عن الزَّنبِي عن قُنبل إسحابٌ 04" بغير تنوين 

5 7 
. 5) ويه 2 ع 5 2 0 

«إسحابٌ » منون #إظلماتٍ * بالخنفضء الباقون إظامات 6 بالرفع والتنوين في 

الكلمتين. 

- قوله تعالى : ##عليم بها يفعلون» )5١(‏ روى هارون عن أبي عمرو 

بالتاء”؟» الباقون بالياء و0 . 

49- قوله تعالى : :3 والله خالق كل دابة# (50) قرأ حمزة والكسائي وخلف 

#خالِقٌ 4 بألف ورفع القاف إكلٌ” دابةٍ» بالخفض على الإضافة» الباقون 

ِحَلَقَ 4 فعل ماضء كل دابة» بنصب” اللام بوقوع الفعل عليه ". 

- قوله تعالى : وإليحكم» (01) قرأ أبو جعفر برفع الياءء الباقون 

بنصبهاء وقد ذكرته”” ' في البقرة”"". 


(١)أي‏ بإمالة التاء والألف من (إيتاء)» وهى رواية شاذة. 

(5)أي بالفتح الذي هوض ة الإمالة 2 

(')ساقط من (ر)و(م). 

(؟)ساقط من (ر)و(م). 

(5)هذه الرواية شاذة. 

(5)#انظر اختلافهم في قوله تعالى : 1 يذهب بالأبصار* (47) في الفقرة 41/45. 
(0)ساقط من (ر)و(م). 

()في (ر)و(م): نصب. 

()في (ر)و(م): عنه. 

٠١(‏ )في (ب)و(ع): ذكر. 

(١١)وذلك‏ في الفقرة 11/74 عند قوله سبحانه : :ذ ليحكم بين الناس #6 (717). 
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-١‏ قوله تعالى : كىم| استخلف»© (20) قرأ عاصم إلا حفصًا عنه برفع 
التاء وكسر اللامء الباقون بفتح التاء واللام. 

5- قوله تعالى : 9#ويتقه» (01) قرأ أبو جعفر من طريق القطان 
/7١١<‏ أ> التَهْرَوَانِء والداجوزيٌ وهبة”© عن هشام عن ابن عامر» وأبو عمروء 
عمروء وعاصم غير”'' حفص عنه والبُرْجمِيٌ» والأعشى من غير رواية النتقاش 
وحمادٍ عن الشموني» وخلادٌ عن حمزة #ويتقة» بكسر القاف وسكون الماء 
ورواه'" حفص بسكون القاف وكسر الماء من غير إشباع» وقرأه أبو جعفر إلا 
من طريق القطان النّهُرّوَانيِه وقالونُ والمسيبي كلاهما عن نافع وحمادٌ عن 
الشموني» ويعقوبٌ إلا زيدًا بكسر القاف واختلاس كسرة الماء» الباقون بكسر 
شاع وهنا ا 

- قوله تعالى : #إفإن) عليه ما حمل وعليكم ما حْمّلتم 4 (2014) قرأ الجُغفي 
عن أبي بكر عن عاصم [:إفإن) عليه ما عمل وعليكم ما عمَلتم #]”' بفتح الحاء 
فيهما والتخفيف”"». الباقون برفع الحاء فيه" والتشديد. 

5- قوله تعالى : ##وليبدلنهم # (00) قرأ ابن كثير» وعاصم إلا حفضًا 
عنه؛ وابنُ بير عن أبي بكر عنه. وأبو زيد” عن الْمَمَّل عنه. ويعقوبُ 
بالتخفيفء الباقون بالتشديد". 


(١)ساقط‏ من (ر)و(م). 

(')ني (ع: "عن" وهو تحريف. 

(9")ني (ر)و(م):روى. 

(:)مضى ذكر اختلافهم في هذه الحرف في الأصولء وذلك في الفقرة .17٠١‏ 

(5)ما بين المعقوفين ليس في (ب)و(ع). 

(7)هذه الرواية شاذة. 

0)زيادة من (ر)و(م). 

(8)في (ر)و(م): "جبلة". مكان قوله :"وأبو زيد"» وكلاهما من رواة المفضلء وما أثبته هوالموافق لما 
في البستان لابن الجندي ص١7‏ . 

(9)ني (ب): "بالتاء"» وهوخطأ. 
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06- [قوله تعالى : :لا تحسبن الذين كفروا» (01) قرأ ابن عامر وحمزة 
بالياء» الباقون بالتاء] © جو 

7- قوله تعالى : إثلاث عورات* (28) قرأ أهل الكوفة إلا حفصّاعن 
عاصم [وأَبَانَ بن تغلب عنه]”“بنصب الثاء» الباقون برفعهاء وأجمعوا على 
نصب للإثلاتٌ مرات * (0/8): وأسكنوا”” واو عؤرات» حيث كان. 
7- قوله تعالى : :(أوما ملكتم مفاتحه» )5١(‏ روى هارون عن أبي 
عمرو:#مفتاحه 4 بتاء قبل الألف وكسر الميم”"2» الباقون مفاتحه ©" بألف*) 
بألف” قبل التاء وفتح الميم”". 

- قوله تعالى : #ويوم يرجعون إليه» (15) قرأ يعقوبء والعباس بن 
الفضل”' '"وقارؤن"" ركيد وغوت وَالحَهُضَميٌ والأصمعيٌ وعصمةٌ كلهم 
عن أبي عمروء وأبو زيد طريق الَزْمْري [عن أبي عمرو]”"". والقزَّازُ [والقصبي 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ب).وتقدم ذكر اختلافهم في فتح السين وكسر.ها في سورة البقرة 
عند الآبة لال71”» وذلك في الفقرة 17/817 . 

(؟) انظر اختلافهم في قوله تعالى : :1 ا حلم : (/25 4 في الفقرة. 

(9)ما بين المعقوفين ساقط من (ر)و(م). 

(:)في (ر)و(م): وإسكان. 

(5)ساقط من (ع). 

(5)في (ر)و(م): "بتاء قبل الألف بكسر الميم". ورواية هارون شاذة. 

(0)ساقط من (ع). 

(8)في (ر)و(م): الألف. 

("وفتح الميم": ساقط من (ر)و(م). 

0" ابن الفضل ": زيادة من (ر)و(م). 

(١١)انظر‏ الفقرة رقم .701١5‏ 

)ني (ع):عنه. 
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وأبو مَعْمّر طريق الكارَزِيْني]”" عن عبد الوارث [عن أبي عمرو]”" بفتح الياء 
الياء وكسر اليم الباقون برفع الياء وفتح الجيم. ". 

9 - ذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو في هذه السورة”''. 

لاه جَلدة» (5) : الحف اد م4 0) . #بأربعة شهداء) (4) .من بعد 
ذلك (ه) . بأربعة شهداء4” 10) . عند الله قم (1) . ( و تحسبونه 
اك لإمايكون ّنا (17) ٠‏ «إأن نتكلم يذا»'"' (15) ٠‏ أن الله 
شُو(0١1).حتى‏ يوذن نكم 28(6). «وإن قيل لُكم» (58). وإوالله يعلم 
ماه (79). :9( ليعلم ما يخفين 14" (71). لإ يجدون نُكاححا» (770). إيكاد زيتها: 
(05.الأمثال للناس 7”0(4).بإوالأصال يجال77(4-/9:.0837 والأبصار 
ليج زيهم 9.018-837(4فيصيب به (57).لإيكاد سنا (9.)47 يذهب 
الأبصار” ).ب خلق كل (5 5). من بعد ذّلك807("4).ليحكم 
يتنهم 4 (48).لإليحكم ينهم" (201). إالرسول لّعلكم 4 (27). ي(الحلم 


مكم): (/2). بعد صَّلاة) (/0). إيرجون تُكاحا» (50). إقد يعلم ما أنتم 


(١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ر)و(م). 

(؟)ساقط من (ع). 

(")انظر اختلافهم في هذا الحرف في مواضع أخرى من المصباحء في سورة البقرة الآية 18 الفقرة 
رقم ١1١‏ وسورة الأنعام الآية”” رقم الفقرة5 .70١‏ 

(:)في (ب) (ر)و(م) و(ه):ذكر مذهب أبي عمرو<١١7/‏ ب> في الإدغام الكبير في هذه السورة. 
السورة. 

(5)ساقطة من (ع). 

(5)تكملة من (م)؛ وهي في الاختيار لسبط الخياط 7 / 01/4. 

(0)زيادة من (ب)و(ر)و(م). 

(8)هذه الآية ساقطة من جميع النسخ» وهي في الاختيار لسبط الخياط ؟ / 01/9. 

(9)هذه الآية ساقطة من جميع النسخ. وهي في الاختيار لسبط الخياط ” /01/4. 

(١٠)هذه‏ الآية ساقطة من جميع النسخ» وهي في الاختيار لسبط الخياط 7 / 019. 
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عليه 14" (15). لبعض شّانهم 4 (57) أدغمها ابن فَرَّح”". غير الحَّامي ‏ وأبو 
وأبو زيد طريق الزهري”" #”. 

- ذكرإمالات قتيبة في هذه السورة 

#آيات بينات )١(‏ ثمالتان. ©#الزانية والزاني» (؟) ممالتان. #الزاني» 
(؟) إلا زانية 4 (") مالتان. إلا زان (9) تمال”. © الكاذيين» (10../) 
ثمال. «بأفواهكم» )١15(‏ تمال. #بالفحشاء» (51) مُلَطّف. «إما زكى» 
)1١(‏ تمال. #المحصنات الغافلات المؤمنات (71) الثلاثة”" مُلَطّْف. 
«للطيبات 4 (57) مُلَطّف. إوقل للمؤمنات 4 (21) مُلَطّف. أو نسائهن» 
(21) مُلَضشّف. بأو آبائهن4 (1”) مُلَضّف. «أو التابعين4: (1") تمال”". 
«إمن الرجال4 (01) تمال. «والمهاجرين4 (57) مُلَطّف. (النساء» (91) 
تمال. من عبادكم» (7") تمال. #وإماتكم» (7") ثمال. من مال الله» 
(7) تمالتان. #إفتياتكم» (77) ثمال. #مبينات» (75) ثمال. في 
زجاجة 4 (20) مُلَطّف”. [«بغير حساب» (8") تمال. كراب 4 (94) 
تمال. «الحساب 4 (4) تمال. بأو كظلمات 6( 5) مُلَطّف.]” بإصافات» 
(41) تمال. بإمن خلاله 6 (47) مُلَطّف. لمن جبال 4 (47) تمال. 9 أيمانكم » 


(١)هذه‏ الآبة ساقطة من (ع). 

(١)وأدغمها‏ السوسي أيضا كا في الفقرة رقم ./١‏ 

(")في (ب): "الرهاوي"» وهوليس في أسانيد أبي زيد عن أبي عمر. 

(4)#عادة المؤلف أن يذكر عدد المدغم في مثل هذا الموضع. إلا أنه أهمل هناء ولعله من سقط من 
النسخ. وعدد المدغم في هذه السورة اثنان وثلاثون حرفا. 

(5)ساقطة من (ر)و(م). 

(5)ساقطة من (ع). 

0)في (ع): مُلَطّف. 

(0)في (ر)و(م): مُلَطّف. 

(4)ما بين المعقوفين ساقط من (ب)و(ع). 
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(08) تمال”". للإصلاة العشاء» (08) مُلَضّف. من النساء» (50) تمال. 
متبرجات 6 (10) تمال. إأمر جامع 4 (57) مُلَطّف. 

١‏ -ذكر <85/|> ضمالميمات لنصير في هذه السورة 

«إلعلكمٌ تذكرون» .)١(‏ :إمنهمٌ ما اكتسب» .)١١(‏ إقلتمٌ ما يكون» (17). 
إن كنتم مؤمنين» .)١1/(‏ اما زكى منكم من .)7١١(‏ :لهم مغفرة» (55). 
«العلكمٌ تذكرون» (17؟). #أزكى هم إن (0"). «العلكمٌ تفلحون» (71). 
#وآتوهمٌ من» (71). إليكمٌ آيات» (75). (فمنهمٌ من يمشي» (55). 
#ومنهمٌ من50("*4). وإومنهمٌ من يمشي- (57). اليحكم بينهمٌ إذا» 
(5). #(منهم معرضون» (58). #ليحكم بينهمٌ أن (01). يو عليكم ما» 
(24). (لعلكم ترحمون» (25). #الكم آياته» (04). :ملكتم مفاتحه» 
(61). #ولعلكمٌ تعقلون (51). 


فذلك اثنان وعشرون مي). 


(١)ساقطة‏ من (ر)و(م). 
(؟)هذه الآية ساقطة من (ب)(ر)و(م). 
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نسخة (ع) 


مالء سا صدبزهال ٠‏ اموالم مال وخاث»مال٠.علاك‏ عا نمال ٠‏ 
وحيًّا دعاك ١لا‏ سصنملطون* مواط: جخلطت ٠‏ دود عامم مال 
١الرصانعا‏ ليا لماطل مهال شاع شرتمالء سو اعالحمممال افر 
اشتزمال يامواكك مال لكا ذسنماله الماعديزملطف لصت 
ملطمت» العزمترا و الممساكنز: و! لحاملينو و الرمات والعارمجكلهن 
بالامالة يمد اماكم مال خلا مك مال بالبيناتمال0 فوجاتعال 
ديد اسااعيم ما ل والصدقات ملطعنه ١‏ لا سقينماق الطاة 
خالل » مع ليوا النهالء مرا لاعواب ماه المعالم! لعيبة اله الفاسقير 
عاله قرماتعال» الماحرير ان م |إحتارتالءعل نغائتالء مزامؤهم 
عمال سألا مر ون »انول لثالاثه ملطمنه واديا لزانو عائيكت 
كما علد 5 لني ت نه ف هدو سورة عل ساهة 
58 ار" 0-5 لعلهم دهكون» 110 لا <د 
خالدون ١‏ ع مزاهه' و ا و 0 
صعب مألكاد 7 “0 00 1 بون » 
هما وحم حزن كم لن موي سي 
وه مكارهرز ٠‏ وضكا ون ٠‏ ومائم متك » وحم تسو ومزهذٍ 
ذاعم سعتطون كندم زو دوضهم مزجض 1 
ويا #وسهيعز» غلا النهم ان" و 0 اسوءزم 
ولا تغط هم ا نانستءن هم هما عات اير وهم 
واسفون» وهمكاو زدوهماغنيا١٠‏ 0 أذاء رححم ١‏ لرهسم 1 
ماكتحمفلون؟ اله اذاء اعم دحير+ و مزحو لكرمن 
.كلدم تتهلون: ام ملكا ذونه* مم صصاب» هم ما سعون 
ومالك مزهو 0 وو ماناء لملهم مد روزه شيمعن» وحم 
مستبشرون» وهمكا ون ولا حم يدك ون: دعصم الم لحض» 
يرك من زاك حقس وسو زهوض ةا سوم وسو عل بيدا اتام 


د - 


يكف 
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نسخة(ر) 

“4 ون لاف اذا اانادكرا مقله بها ك سهواور سالا ل/املاف 
انيرا لث إماالثا نما ذال فتاه امل المصع نالن مهدالا 
ابقيام جيرالت دهما «الأول مول لأساف الحقؤرًا واسعز اوعرو 
عام .ل سس الحو على لوحد انايو نعان) لظي ول عالالقب 
شأ رو رْعامٌ واوعرو وحمصعز عام والجموعزاوبهّر 

ع ال فض لإمونءالرفع الاان روداع زعي اذا اسا لخ 
عو «اذاوقف خققض كولم تعالى شقاوتنا درا ألا لأوض [/احدماراا 
شاو مالع النث ىوان يبر الغا ف لإفون سما سرالتكنرة 

النذين وول الى تالخد مومر سئن) ذ) اه المرنهواهل العوذ 
الاعاص] راو حا تر يعوب هناد وصاك دصر| لسر لإوون طترياأ 

الاازا له لع زعا مرو نا ى اس ع حم ضطرر قدي برتعبانٌ 

صاك وشزما ما هناو ليّنانوا وض اللشن ؤإكر تا لرى فوإلاون 

ايمر قرا حوره وا كنا كاوحا رجه وأأممعوع طافاعننائج 1150 كرد 
دناياب عنمي عنصضع حاص ابره ليرا لير الإؤن 

“ل #تمافول كل (لس لان لش | جز والدجائ بئرالذدها 
ترحمون أنه رلتمرق الول اليا ونإلالورقولء/انزرحهون ةرالهلاأأون 
الاعاما دبسنؤت بشع | لآو در الج ىقر ذكرو ار تعصيع رز كا 

مد دشل وا لقمص ا ناف عناوجر حرن باج الآريفهها. 

القن بنع اليادض) لجيه فيا لومنعي! لمات المرلء فول ملاعل 
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2 
عال اعإمال جا با لصا يلار بوالر برها 59 
ااال بوزوغؤال تسمال باشلا ريا ا 

0 ل اعاعاياك افش ْ نذا" 047 الا 
لاوارتضاما.. اك انفكا 3 لاقلا 7 عالت 
ساكبار 2 نلالساهزرانسر 
جتنا اناف هاوانها ريه 
هرا حتس اما تور ااتعرطعلا ١‏ عاط اير" م 
عو ا ب ْ 


وطدمحيبه 
ترا الك اراهن إ#اوزيسا دك 


ملا ها سبع عش زايد طرق وضم جا دبرا :بن بنك 


إلى 7 


لياق ويا عونا ومشالم 0 
واصطغينا اكب نهماعتيع ل ؤ خا سنا.» مالك - 
معنا حسكامر لاح الؤامن و بو 7 
والتشئهدوالانا_مخوقت. 5 دي 0 ع 


مرج لاح 20000 ميخ 1 م 


